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INTRODUCTION 


Thank you for purchasing the Oregon Scientific RMR112A Indoor-Outdoor 
Thermometer with 433MHz-cable free temperature sensor and radio-controlled 
calendar clock. 


This unique, versatile unit includes the indoor temperature, outdoor temperature 
and calendar clock station. The remote unit transmits the outdoor temperature 
back to the main unit via a radio signal. 

The main unit has large read-outs for indoor temperature, calendar, clock and 
temperatures collected and transmitted by the remote unit. The main unit can 
support up to three remote units. 


The main unit is capable of keeping track of the maximum and minimum 
temperature of different sites. No wire installation is required. 


The RMR112A operates at 433MHz. The calendar clock is radio-controlled. It 
automatically synchronizes its current time and date when it receives the radio 
signal generated from Colorado, USA (WWVB) which is operated by the US 
Department of Commerce's National Institute of Standards and Technology. 
You can also set the calendar clock manually when it is out of range of the 
atomic clock signal. Other features include five-language display, crescendo 
alarm and interchangeable display modes. 


MAIN FEATURES: MAIN UNIT 
A. FOUR-LINE DISPLAY 


Facilitates easy reading of remote and indoor temperatures and calendar 
clock 


B. CHANNEL BUTTON 
Selects among different channels 


C. MEMORY BUTTON 


Recalls the maximum or minimum temperature of individual channels 


D. ALARM/24HR ALARM OFF BUTTON 
Sets the time for the alarms 


E. MODE/SET BUTTON 
Toggles the display modes and confirms entry while setting the values for 
the display 

F. RADIO RECEPTION SIGNAL 
Indicates the condition of radio reception 


G. UP(+) BUTTON 
Advances the value of a setting 


H. ZONE BUTTON 
Selects the US time zone 


I. ALARM (AL) ON/OFF BUTTON 
Enables or disables the alarms 


J. RESET BUTTON 
Returns all settings to default values 


K. °C/°F SLIDE SWITCH 
Selects between Centigrade (°C) and Fahrenheit (°F) 


L. BATTERY COMPARTMENTS 

One on each side. Each accommodates an AA-size battery 
M. TABLE STAND 

For standing the main unit on a flat surface 


N. WALL-MOUNT RECESSED HOLE 


For mounting the main unit on a wall 


MAIN FEATURES: REMOTE UNIT 
A. LCD 

Displays the current temperature monitored by the remote unit 
B. LED INDICATOR 

Flashes when the remote unit transmits a reading 
C  °C/°F SLIDE SWITCH 

Selects between Centigrade (°C) and Fahrenheit (°F) 
D. CHANNEL SLIDE SWITCH 

Designates the remote unit Channel 1, Channel 2 or Channel 3 
E. RESET BUTTON 

Returns all settings to default values 
F. BATTERY COMPARTMENT 

Accommodates two AA-size batteries 
G. BATTERY DOOR 

Watertight sealed door is removed by sliding in downward motion. 
H. WALL-MOUNT HOLDER 

Supports the remote unit in wall-mounting 


I. REMOVABLE TABLE STAND 
For standing the remote unit on a flat surface 


BEFORE YOU BEGIN 
For best operation: 
1. Assign different channels to different remote units. 


. Insert batteries for remote units before inserting batteries into the main unit. 


won 


. Place the main unit as close as possible next to the remote unit, reset the 
main unit after installing batteries. This will ensure easier synchronization 
between the transmission and reception of signals. 

4. Position the remote unit and main unit within effective transmission range, 


which, in usual circumstances, is 20 to 30 meters or 60 to 100 feet. 


NOTE: The effective range is vastly affected by the building materials and 
where the main and remote units are positioned. Try various set-ups for best 
result. 


Though the remote units are weather-resistant, they should be placed away 
from direct sunlight, rain or snow. 


BATTERY AND CHANNEL INSTALLATION: 
REMOTE UNIT 


The remote unit uses two AA-size batteries. To install them: 
1. Gently press against battery door and slide downward to remove. 
2. Select the channel number on the CHANNEL slide switch. 

Each remote unit (up to 3) will need to be set to a different channel. 


3. Select the temperature display unit on the °C/°F slide switch. 


4. Insert the batteries according to the polarities shown inside the battery 
compartment. 
5. Replace the battery compartment door. 


Replace the batteries when the low-battery indicator of the particular channel 
lights up on the main unit. (Repeat the steps described in section "BEFORE 
YOU BEGIN") 


NOTE: Once a channel is assigned to a remote unit, you can only change the 
channel by removing the batteries from the remote unit or resetting the main 
unit. 


Standard Alkaline batteries contain signifcant amounts of water. Because of 
this they will freeze in low temperatures of approximately 10°F (-12°C). 
Disposable Lithium batteries have a much lower threshold for temperature with 
an estimated freezing range of below -40°F (-40°C). The Liquid Crystal Display 
in outdoor thermometers will remain operational to -20°F (-29°C) with adequate 
power. 

Wireless ranges can be impacted by a variety of factors such as extremely cold 
temperatures. Extreme cold may temporarily reduce the effective range between 
thesensor and the base station. If the unit's performance fails due to low 
temperature, the unit will resume proper functioning as the temperature rises to 
within the normal temperature range (i.e no permanent damage will occur to 
the unit due to low temperatures). 


BATTERY INSTALLATION: MAIN UNIT 


The main unit uses two AA-size batteries. To install them, 
1. Slide open the battery compartment doors. 


2. Insert the batteries according to the polarities shown inside the battery 
compartment. 


3. Replace the battery compartment doors. 


Replace the batteries when the low-battery indicator of the indoor temperature 
lights up. (Repeat the steps described in section "BEFORE YOU BEGIN") 


LOW BATTERY WARNING 


When it is time to replace batteries, the respective low-battery indicator will 
show up when the respective channel is selected. The battery level of the main 
unit will be shown in the indoor temperature area when it is running low. 


HOW TO USE THE TABLE STAND OR WALL 
MOUNTING 


The main unit has a removable table stand, which when connected, can support 
the unit on a flat surface. Or you can remove the stand, store it on the back of 
the unit and mount the unit on a wall using the recessed screwhole. 


Wall-mount 


As for the remote unit, it comes with a wall-mount holder and a removable 
stand. Use either to hold the unit in place. 


Wall-mount Table stand 


THE RESET BUTTON 


This button is only used when the unit is operating in an unfavorable way or 
malfunctioning. Use a blunt stylus to hold down the button. All settings will 
return to their default values. 


GETTING STARTED 


Once batteries are in place for the remote units, they will start transmitting 
temperature readings at 30-second intervals. 

The main unit will also start searching for signals once batteries are installed. 
Upon successful reception, the individual channel temperatures will be displayed 
on the top line and the indoor temperature on the second line. The main unit 
will automatically update its readings at about 30-second intervals. 


If no signals are received, blanks "----" will be displayed and the kinetic wave 
icon will show " .". Press CHANNEL and MEMORY at the same time to 
enforce another search for about 30 seconds. This is useful in synchronizing the 
transmission and reception of the remote and main units. 


Repeat this step whenever you find discrepancies between the reading shown 
on the main unit and that on the respective remote unit. 


HOW TO CHECK REMOTE AND INDOOR 
TEMPERATURES 


The indoor temperature is shown on the second line of the display. 


The remote temperature is shown on the top line of the display. 


(One remote unit comes in your package. Up to two additional remote units can 
be purchased and set to the additional two channels.) 


To check the remote temperatures, press CHANNEL to go from one channel to 
another. The kinetic wave display on the channel number indicates the reception 
of that particular channel is in good order. 


If no readings are received from one particular channel for more than two minutes, 
blanks "---" will be displayed until further readings are successfully searched. 
Check to ensure that the remote unit is sound and secure. You can wait for a 
little while or press CHANNEL and MEMORY at the same time to enforce an 
immediate search. Of course no reading will be shown if no remote unit is 
assigned to that channel. 


The temperature trend indicator on the screen shows the trend of samplings 
collected at that particular remote site. One of three trends will be shown: rising, 


steady or falling. 
Arrow a 
indicator [- 
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Temperature 


Trend Rising Steady 


If the temperature goes above or below the temperature measuring range of the 
main unit or the remote unit (stated in specification), the display will show 
"HHH" for over high or "LLL" for under low. 


HOW TO READ THE KINETIC WAVE DISPLAY 
The kinetic wave display shows the signal receiving status of the main unit. 


There are three possible forms: 


The unit is in searching mode. . oO 
‘Temperature readings are securely reg- an AAR 
istered. eee Le : 
No signals. : 


MAXIMUM AND MINIMUM TEMPERATURES 


The maximum and minimum recorded indoor temperatures and those of each 
channel will be automatically stored in memory. To display them, 


1. Select the channel to be checked. 


2. Press MEMORY once to display the maximum temperature and press again 
to display the minimum temperature. The respective indicators, MAX or 
MIN will be displayed. 


To clear the memory, select the channel and hold down MEMORY for two 
seconds. The maximum and minimum temperatures will be erased. If you press 
MEMORY nov, the maximum and minimum temperatures will have the same 
values as the current ones until different readings are recorded. 


DISCONNECTED SIGNALS 
If without obvious reasons the display for a particular channel goes blank, press 


CHANNEL and MEMORY at the same time to force an immediate search. If 
that fails, check to ensure that: 


1. The remote unit of that channel is still in place. 


2. The batteries of both the remote unit and main unit are good. Replace as 
necessary. 


NOTE: When the temperature falls below the freezing point for extended periods 
of time, the batteries of outdoor units may freeze, lowering their voltage supply 
and the effective range. This may be resolved by the use of Lithium 1.5-volt 
AA batteries which will supply voltage at much lower temperatures. 


3. The transmission is within range and path is clear of obstacles and 
interference. Shorten the distance when necessary. 


TRANSMISSION COLLISION 


Signals from other household devices, such as doorbells, home security systems 
and entry controls, may interfere with those of this product and cause temporarily 
reception failure. This is normal and does not affect the general performance of 
the product. The transmission and reception of temperature readings will resume 
once the interference recedes. 


NOTE: SELECTION OF °C OR °F 


The type of temperature display is selected on the main unit with the °C/°F slide 
switch. 


Select °C for Centigrade or °F for Fahrenheit. 


NOTE: The remote temperature display on the main unit is dominated by the 
selection on the °C/°F slide switch of the main unit. Whatever the display units 
of the remote sensors are, they will be automatically converted to read in the °C/ 
°F selection of the main unit. 


ABOUT RADIO RECEPTION 


The split-second, precise timelines of RMR112A is achieved through its 
pre-tuned internal radio receiver that responds to a special 60kHz frequency 
time signal, generated by the US Atomic Clock, one of the most accurate clocks 
in the world. 


This extraordinary timepiece, located outside Boulder, Colorado, is operated by 
the US Department of Commerce's National Institute of Standards and Tech- 
nology. 


Your RMRI112A automatically activates its receiver for 2 to 10 
minutes immediately upon battery insertion. Do not be concerned if your 
RMR112A does not receive a signal within the first 72 hours. It will continue to 
seek a signal six times every 24 hours. Due to possible interference, the best 
reception often occurs between midnight and 4 am. If your unit has not picked 
up a signal after 48 hours, remove and reinsert the batteries in the late evening. 
Do not adjust the time zone until after the clock has picked up the signal. 


SIGNAL STRENGTH 


You may not receive a signal immediately. Please be patient with the first 
receptions of the time signal. Due to possible interference, the best reception 
often occurs between midnight and 4 am. If your unit has not picked up a signal 
after 48 hours, remove and reinsert the batteries in the late evening. Do not 
adjust the time zone until after the clock has picked up the signal. Once the 
RMR112A has received a time signal, updates are accomplished with greater 
ease. This unit like other radio equipment is most effective when it is placed 
near a window. You may need to move or reposition your RMR112A. 


Remember RMR112A not only sets itself to synchronize its digital time and 


date with the Atomic Clock's signal, but it also automatically adjusts for Daylight 
Saving Time. 

Your RMR112A also offers daily alarm clock function with day and date 
display. 


Indicators Meaning 


Your last signal reception was excellent and time 
synchronization with the US Atomic Clock has 
Taken place. 


y 


Your last signal reception was insufficient and it 
is recommended that you reposition or rotate the 
antenna. 


The displayed time has been manually set and is 
not synchronized by the radio signal. 


ay | 
CS 


Your radio reception is disabled and no signal 
reception will be initiated unless it is enabled 
again. 


No indicator 


SELECTING THE APPROPRIATE TIME ZON 
CAUTION: Do not press and hold the ZONE button for more than three seconds. 


Press and release the ZONE button to advance the time zone one step. If you 
press and hold the ZONE button, it will deactivate the automatic time signal 
reception. (The tower icon will disappear.) To reactivate the time search, press 
and hold the + button for three seconds. 


* Press the ZONE button located on the back of the unit until the correct US 
time zone is indicated on the LCD panel by a darkened section of the US 
map in the lower right corner of the LCD panel 


To see the time in a different time zone: 


* Press the ZONE button located on the back of the unit to move one zone at 
a time until the desired zone is indicated on the display panel. 


The correct time for that zone will automatically be displayed. 


SETTING THE ALARM 


* Press the ((*)) button until the ((*)) symbol appears in the lower left corner of 
the display panel. The alarm time will then also be displayed at the bottom 
of the display panel. 


* Press and hold the ((¢)) button until the hour portion of the alarm time is 
flashing. 


* Press + button located on the back to increase the hour by one. Or press and 
hold + button to rapidly advance the hour. 


When the hour is set: 
* Press ((*)) button again and the minutes will flash. 


* Press + button located on the back to increase by one minute. Or press and 
hold the + button to rapidly advance the minute to the desired time. 


When the alarm time is set: 


* The alarm will automatically arm itself. This will be indicated by the bell 
icon, just above the ((*)) icon on the display panel. 


If you do not want the alarm to sound at the time you just set: 


+ Press the AL ON/OFF key until the bell icon disappears. 


ENABLING/DISABLING THE ALARM 


To turn the alarm on or off: 
+ Press the AL ON/OFF button 


NOTE: If the alarm is on, the bell icon will appear in the lower left corner of 
the LCD. If the alarm is off, there will be no bell icon. 


When the alarm sounds there are two ways to turn it off: 


© Press ((*)) or AL ON/OFF button The alarm will not sound again until the 
next day. 


° Press ALON/OFF again. The alarm will not sound again until reactivated. 


MANUALLY SETTING THE TIME AND DATE 


IMPORTANT: It is highly unlikely that you should ever need or want to set 
these features manually; however, in the event that you should travel outside 
the United States and want this capability, we include these instructions. As 
soon as any manual setting changes are made, the display will indicate a loss of 
signal strength (see SIGNAL STRENGTH INDICATOR) to indicate that the 
clock is now running on manual settings instead of signals received from the 
Atomic Clock. It is very unlikely that your unit will receive the time and date 
signal in this mode. To reactivate the atomic signal press the reset button on the 
rear of the unit or remove and reinsert the batteries. 


Setting the Time 

© Press and hold MODE button until the hour segment of the time flashes 
© Press + button until the desired hour appears on the LCD panel 

NOTE: Be sure to check the AM or PM symbol for accuracy 

* Press MODE button again until the minute segment of the time flashes 
© Press + button until the desired minutes appear on the LCD panel 

* Press MODE button five more times to exit setting mode 

Setting the Year 


© Press and hold MODE button until the hour segment of the time display 
flashes 


© Press MODE button twice more until you see a year appear on the display 
© Press + button until the desired year appears on the display 


* Press MODE button four more times to exit the set mode and resume 
normal time keeping. 


Setting the Month 


* Press and hold MODE button until the hour segment of the time display 
flashes 


* Press MODE button three more times until you see the month digit flash on 
the display. 


© Press + button until the desired month appears on the display 


* Press MODE button three more times to exit the set mode and resume normal 
time keeping. 


Setting the Date 


* Press and hold MODE button until the hour segment of the time display 
flashes 


¢ Press MODE button four more times until you see the date flash on the 
display 
© Press + button until the desired date appears on the display 


¢ Press MODE button two more times to exit the set mode and resume normal 
time keeping. 


IMPORTANT: As soon as any manual setting changes are made, the display 
will indicate a loss of signal strength (see SIGNAL STRENGTH INDICATOR) 
to indicate that the clock is now running on manual settings instead of signals 
received from the Atomic Clock. 


Setting the Language 


¢ Press and hold MODE button until the hour segment of the time display 
flashes. 


¢ Press MODE button five more times until you see a single letter (E, D, F, I 
or S) appear on the display next to the time. 


© Press + button until the desired language indicator appears on the display (E 
for English, D for German, F for French ,I for Italian and S for Spanish). 


¢ Press MODE button one more time to exit the set mode and resume normal 
time keeping 


WARNINGS 


This product is designed to give you years of service if handled properly. Observe 
the following guidelines: 


¢ — Never immerse the product in water. This can cause electrical shock and 
damage the product. 


* Do not subject the main unit to extreme force, shock, or fluctuations in 
temperature or humidity. 


© — Do not tamper with the internal components. 


. Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon- 
zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries. 


¢ — Do not use rechargeable batteries with this product. 
¢ Remove the batteries if storing this product for a long period of time. 


* Do not scratch the LCD display. 


TROUBLESHOOTING 


Check here before contacting our customer service department. 


PROBLEM SYMPTOM REMEDY 
Calendar Strange date / month Change language 
Cannot adjust clock Disable Atomic Clock 
Clock Cannot auto-synch 1. Adjust batteries 
2. Press RESET 
3. Manually activate 
Atomic Clock feature 
Temp Shows “LLL” or Temperature is out-of- 
“HHH” range 
Remote Gaaneriocue Check batteries 
sensor 
remote sensor 
Check location 
Cannot change Check all sensors for 
channel proper operation 
Data does not match Initiate a manual sensor 
main unit search 
SPECIFICATIONS 


Temperature Measurement 
Main unit 


Indoor Temperature measurement 


Displayed IN temperature range: -9.9°C_ to +70.0°C (-9.9°F to 158.0°F) 
:-5.0°C to +50.0°C (23.0°F to 122.0°F) 


:0.1°C (0.2°F) 


Proposed operating range 
Temperature resolution 


Remote Temperature measurement 


Displayed OUT temperature range: -50.0°C to +70.0°C (-58.0°F to 158.0°F) 
Proposed operating range :-5.0°C to +50.0°C (23.0°F to 122.0°F) 
Temperature resolution :0.1°C (0.2°F) 

Remote unit 

: -50.0°C to +70.0°C (-58.0°F to 158.0°F) 
= -30.0°C to +60.0°C (-22°F to 140.0°F) 

= 0.1°C (0.2°F) 


: 433 MHz 


Displayed range 
Proposed operating range 
Temperature resolution 
RF Transmission Frequency 
Number of Remote unit : Maximum of 3 
RF Transmission Range : Maximum 30 meters or 100 feet 
Temperature sensing cycle : around 30 seconds 
Radio Controlled Clock 
Main time set and synchronized by Radio Signal WWVB for USA 
12hr display with hh : mm ss 
Date Format : Month . Day 
Day of week selectable in 5 language (E, D, F, I, S) 
Four time zones with date and day 


2-minute crescendo alarm 


Power 
Main unit suse 2 pes UM-3 or “AA” 1.5V alkaline 
battery 
Remote sensing unit ruse 2 pes UM-3 or “AA” 1.5V alkaline 
battery 
Weight 
Main unit : 8.08 ounces (229 g) 


Remote sensing unit : 3.08 ounces (87.3g) 


Dimension 


: 136 x 108 x 27 mm or 
5.35 x 4.25 x 1.06 inches 
(Lx WxT) 


: 105 x 70 x 22.5 mm or 
4.13 x 2.76 x 0.89 inches 
(Lx WxT) 


Main unit 


Remote sensing unit 


ABOUT OREGON SCIENTIFIC 


Visit our website (www.oregonscientific.com) to learn more about Oregon 
Scientific products such as digital cameras; MP3 players; children’s electronic 
learning products and games; projection clocks; health and fitness gear; weather 
stations; and digital and conference phones. The website also includes contact 
information for our Customer Care department in case you need to reach us, as 
well as frequently asked questions and customer downloads. 


We hope you will find all the information you need on our website, however if 
you’re in the US and would like to contact the Oregon Scientific Customer 
Care department directly, please visit: 


www2.oregonscientific.com/service/default.asp 
OR 
Call 1-800-853-8883. 


For international inquiries, please visit: 


www?2.oregonscientific.com/about/international.asp 


FCC STATEMENT 


This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the 
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, 
and (2) This device must accept any interference received, including interference 
that may cause undesired operation. 


WARNING Changes or modifications not expressly approved by the party 
responsible for compliance could void the user's authority to operate the 
equipment. 


NOTE This equipment has been tested and found to comply with the limits for 
a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are 
designed to provide reasonable protection against harmful interference in a 
residential installation. 


This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if 
not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful 
interference to radio communications. However, there is no guarantee that 
interference will not occur in a particular installation. If this equipment does 
cause harmful interference to radio or television reception, which can be 
determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to 
correct the interference by one or more of the following measures: 


¢ Reorient or relocate the receiving antenna. 
+ Increase the separation between the equipment and receiver. 


* Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which 
the receiver is connected. 


* Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help. 


DECLARATION OF CONFORMITY 


The following information is not to be used as contact for support or sales. 
Please call our customer service number (listed on our website at 
www.oregonscientific.com), or on the warranty card for this product) for all 
inquiries instead. 


We 
Name: Oregon Scientific, Inc. 
Address: 19861 SW 95th Ave., Tualatin, Oregon 97062 USA 


Telephone No.: 1-800-853-8883 


declare that the product 


Product No.: RMRI12A 


Product Name:Multi-Channel IN-OUT Thermometer with Cable Free Sensor 
and RF Clock 


Manufacturer: IDT Technology Limited 

Address: Block C, 9/F, Kaiser Estate, 
Phase 1, 41 Man Yue St., 
Hung Hom, Kowloon, 


Hong Kong 


is in conformity with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the 
following two conditions: 1) This device may not cause harmful interference. 
2) This device must accept any interference received, including interference 
that may cause undesired operation. 


CAUTION 
- The contents of this manual is subject to change without further notice. 
- Due to printing limitations, the displays shown in this manual may differ 
from the actual display. 
- The contents of this manual may not be reproduced without the permission 
of the manufacturer. 
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INTRODUCCION 


Gracias por adquirir el Termémetro para interiores y exteriores Oregon Scientific 
RMRI12A con sensor inalémbrico de temperatura de 433MHz y reloj con 
calendario controlado por radio. 


Esta unidad tinica y versatil incluye la estacién de temperatura interior, exterior 
y de reloj con calendario. La unidad remota transmite la temperatura exterior 
nuevamente a la unidad principal a través de una sefial de radio. 

La unidad principal tiene gran capacidad para realizar lecturas de la temperatura 
interior, el calendario, el reloj y las temperaturas obtenidas y transmitidas a 
través de la unidad remota. La unidad principal puede admitir hasta tres unidades 
remotas. 

La unidad principal puede llevar un seguimiento de la temperatura minima y 
maxima de diferentes sitios. No se requiere la instalacién de cables. 

El RMR112A funciona a 433MHz. El reloj con calendario est4 controlado por 
radio. Sincroniza automaticamente su hora y fecha actuales cuando recibe la 
sefial de radio generada de Colorado, Estados Unidos (WWVB) operada por el 
Instituto Nacional de Normas y Tecnologia del Departamento de Comercio de 
los Estados Unidos. También puede configurar el reloj con calendario 
manualmente cuando esté fuera del rango de la sefial atémica del reloj. Entre 
otras caracteristicas se incluyen una pantalla en cinco idiomas, alarma con 
volumen en crescendo y modos de visualizacién intercambiables. 


PRINCIPALES CARACTERISTICAS: 
UNIDAD PRINCIPAL 


A. PANTALLA DE CUATRO LINEAS 
Posibilita la facil lectura de las temperaturas remotas e interiores y el reloj 
con calendario 


B. BOTON CANAL 


Selecciona entre los diferentes canales 
C. BOTON MEMORIA 
Recupera la temperatura maxima o minima de los canales individuales 
D. BOTON ALARMA/APAGAR 24 HORAS 
Configura la hora de las alarmas 
E BOTON MODO/CONFIGURAR 
Alterna entre los modos de visualizacién y confirma la entrada al mismo 
tiempo que configura los valores para la pantalla 
F. SENAL DE RECEPCION DE RADIO 
Indica el estado de la recepcién de radio 
G. BOTON ARRIBA (+) 
Incrementa el valor de una configuracién 
H. BOTON ZONA 
Seleccione la zona horaria de los Estados Unidos 
I. BOTON ACTIVAR/DESACTIVAR LA ALARMA (AL) 
Activa o desactiva las alarmas 
J. _BOTON RESTABLECER 
Regresa la configuraci6n a los valores predeterminados 
K. INTERRUPTOR DESLIZABLE °C/°F 
Selecciona entre grados Centigrados (°C) y Fahrenheit (°F) 


L. COMPARTIMIENTO DE LA BATERIA 
Uno de cada lado. Cada uno se adapta a una bateria AA 
M. BASE DE MESA 
Para colocar la unidad principal en una superficie plana 
N. ORIFICIO DE RECESO PARA MONTAJE EN LA PARED 


Para montar la unidad principal en una pared 


CARACTERISTICAS PRINCIPALES: 
UNIDAD REMOTA 
A. LCD 

Muestra la temperatura actual controlada por la unidad remota 


B. INDICADOR LED 
Parpadea cuando la unidad remota transmite una lectura 


C  INTERRUPTOR DESLIZABLE °C/°F 
Selecciona entre grados Centigrados (°C) y Fahrenheit (°F) 


D. INTERRUPTOR DESLIZABLE DE CANALES 
Designa el Canal 1, Canal 2 0 Canal 3 de la unidad remota 


E  BOTON RESTABLECER 
Regresa la configuraci6n a los valores predeterminados 
F. COMPARTIMIENTO DE LAS BATERIAS 
Usa dos baterias AA 
G. CUBIERTA PARA LAS BATERIAS 
La cubierta sellada a prueba de agua puede retirarse presionando sobre la 
misma y deslizéndola hacia abajo. 
H. SOPORTE PARA MONTAJE EN LA PARED 


Soporta la unidad remota en el montaje en la pared 


I. BASE DE MESA DESMONTABLE 


Para colocar la unidad principal en una superficie plana 


ANTES DE COMENZAR 

Para lograr un mejor funcionamiento: 

1. Asigne diferentes canales a las distintas unidades remotas. 

2. Primero, instale las baterias en las unidades remotas y luego en la unidad 
principal. 


3. Coloque la unidad principal tan cerca como sea posible de la unidad remota, 
restablezca la unidad principal después de instalar las baterias. Esta acci6n 
garantiza una la sincronizacién mas facil entre la transmisi6n y la recepcién 
de sefiales. 


4. Coloque la unidad remota y la unidad principal dentro de un rango de 
transmisi6n efectivo, que, en circunstancias normales, es entre 20 a 30 metros 
0 60 a 100 pies. 


NOTA: El rango de efectividad se ve afectado considerablemente por los 
materiales de construccién y por el lugar en que se colocan las unidades principal 
y remota. Intente varias instalaciones para obtener mejores resultados. 


Si bien las unidades remotas son resistentes a la intemperie, no se deben colocar 
en lugares expuestos a la luz solar directa, la Iuvia o la nieve. 


INSTALACION DE BATERIAS Y CANALES: 
UNIDAD REMOTA 


La unidad remota usa dos baterias AA. Para instalarlas: 

1. Presione ligeramente la cubierta y déslicela empujando hacia abajo. 

2. Seleccione el ntimero de canal en el interruptor deslizable CANAL. 
Cada unidad remota (hasta 3) debera configurarse en un canal diferente. 


3. Seleccione la unidad de visualizacién de la temperatura en el interruptor 
deslizable °C/°F. 


4. Instale las baterfas de acuerdo con las polaridades que se muestran dentro 
del compartimiento de las baterias. 

5. Vuelva a colocar la cubierta del compartimiento de las baterias y asegtirela. 

Coloque baterias nuevas cuando se encienda el indicador de baterfa baja del 

canal particular en la unidad principal. (Repita los pasos que se describen en la 

seccién “ANTES DE COMENZAR”) 

NOTA: Una vez que haya asignado un canal a una unidad remota, solo puede cambiar 

el canal si quita las baterias de la unidad remota o restablece la unidad principal. 


Las baterias alcalinas estandar contienen grandes cantidades de agua. Por este 
motivo, se congelaran en temperaturas bajas de aproximadamente 10° F (-12° C). 
Las baterias de litio desechables tienen un umbral de temperatura mucho menor, 
se calcula que se congelaran a temperaturas inferiores a -40° F (-40° C). La 
pantalla de cristal liquido en los termémetros para exteriores seguird funcionando 
a -20° F (-29° C) con la potencia adecuada. 

Los rangos inalambricos pueden recibir el impacto de una gran variedad de 
factores, tales como las temperaturas extremadamente frias. El frio extremo 
puede reducir temporalmente el rango de efectividad entre el sensor térmico y 
la estaci6n base. Si el rendimiento de la unidad falla debido a una temperatura 
baja, la unidad reanudara su correcto funcionamiento a medida que la temperatura 
suba y alcance una temperatura normal (es decir, la unidad no sufrird dafios 
permanentes debido a las bajas temperaturas). 


INSTALACION DE LAS BATERIAS: 
UNIDAD PRINCIPAL 


La unidad principal usa dos baterias AA. Para instalarlas: 
1. Deslice las cubiertas del compartimiento de las baterfas para abrirlas. 


2. Instale las baterfas de acuerdo con las polaridades que se muestran dentro 
del compartimiento de las baterias. 


3. Vuelva a colocar las puertas del compartimiento de las baterias. 


Reemplace las baterias cuando se encienda el indicador de bateria baja de la 
temperatura interior. (Repita los pasos que se describen en la seccién “ANTES 
DE COMENZAR’”) 


ADVERTENCIA DE BATERIA BAJA 


Cuando sea momento de reemplazar las baterias, apareceré el indicador de bateria 
baja respectivo cuando se seleccione el canal correspondiente. El nivel de bateria 
de la unidad principal se mostrard en el drea de temperatura interior cuando 
sea bajo. 


COMO USAR LA BASE DE MESA O EL 
MONTAJE PARA PARED 

La unidad principal posee una base de mesa desmontable que, al adjuntarla, 
puede soportar a la unidad en una superficie plana. O bien, puede retirar la base, 
guardarla en la parte posterior de la unidad y montar la unidad en una pared 
usando el orificio empotrado del tornillo. 


Montaje para la pared 


a_ 


Base de mesa 


le 
iS 
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En relaci6n con la unidad remota, esta viene con un sujetador para montaje en 
la pared y una base desmontable . Use alguna de ellas para sujetar la unidad en 
su lugar. 


Montaje en la pared Base de mesa 


BOTON RESTABLECER 


Este botén solo se utiliza cuando la unidad esta funcionando incorrectamente o 
de forma desfavorable. Use un punzén romo para mantener presionado el botén. 
La configuracién volverd a sus valores predeterminados. 


COMO COMENZAR 

Una vez que haya colocado las baterfas para las unidades remotas, comenzarén 
a transmitir lecturas de temperaturas en intervalos de 30 segundos. 

La unidad principal también comenzara a buscar sefiales una vez que haya 
instalado las baterfas. Después de una recepci6n satisfactoria, las temperaturas 
de canales individuales se mostraran en la linea superior y la temperatura interior 
se mostrard en la segunda linea. La unidad principal actualizaré automaticamente 
sus lecturas en intervalos de 30 segundos aproximadamente. 
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Si no se reciben sefiales, se mostrarén espacios “———” en blanco y apareceré el 
icono de onda cinética “.”. Presione CANAL y MEMORIA al mismo tiempo 


para forzar otra bisqueda en 30 segundos aproximadamente. Esto es titil para 
sincronizar la transmision y recepcién de las unidades remota y principal. 
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Repita este paso siempre que descubra discrepancias entre la lectura que se 
muestra en la unidad principal y aquella en la unidad remota correspondiente. 


COMO VERIFICAR LAS TEMPERATURAS 
REMOTA E INTERIOR 


La temperatura interior se muestra en la segunda linea de la pantalla. 
La temperatura remota se muestra en la linea superior de la pantalla. 


(Una unidad remota viene en su paquete. Pueden comprarse hasta dos unidades 
remotas adicionales y configurar los dos canales adicionales). 


Para comprobar las temperaturas remotas, presione CANAL para ir de un canal 
al otro. La pantalla de ondas cinéticas en el ntimero de canal indica la recepcién 
correcta de ese canal en particular. 

Si no se reciben lecturas de un canal en particular durante mas de dos minutos, 
apareceran espacios ““—” en blanco hasta que se busquen otras lecturas en forma 
satisfactoria. Verifique que la unidad remota sea resistente y segura. Puede esperar 
un momento o presionar CANAL y MEMORIA al mismo tiempo para forzar 
una btisqueda inmediata. Por supuesto, ninguna lectura se mostrard si la unidad 
remota se asigna a ese canal. 

El indicador de tendencia de la temperatura en la pantalla muestra la tendencia 
de las muestras obtenidas en ese sitio remoto en particular. Se mostraran una de 


estas tres tendencias: en incremento, constante o en disminucién. 
lees 
TEMP 
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Indicador TEMP TEMP 
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Temperatura 


. En disminucién 
Tendencia 


En incremento Constante 


Si la temperatura se incrementa o disminuye del rango de medicién de 
temperatura de la unidad principal o de la unidad remota (mencionado en las 
especificaciones), la pantalla mostrara “HHH” para una temperatura superior 0 
“LLL” para temperaturas inferiores. 


COMO LEER LA PANTALLA DE 
ONDAS CINETICAS 


La pantalla de ondas cinéticas muestra el estado de recepcion de sefiales de la 
unidad principal. 


Existen tres formas posibles: 


La unidad esta en el modo de btisqueda. ‘ “RS 
Las lecturas de la temperatura se 
registran en forma segura. ~ 2 ® cS 


No hay sefial. 
. 


TEMPERATURAS MAXIMA Y MINIMA 
Las temperaturas interiores maxima y minima registradas y aquellas de cada 
canal se guardaran automaticamente en la memoria. Para mostrarla: 


1. Seleccione el canal que debe verificarse. 


2. Presione MEMORIA una vez para mostrar la temperatura maxima y 
presiénelo nuevamente para mostrar la temperatura minima. Apareceran los 
indicadores MAX y MIN correspondientes. 


Para borrar la memoria, seleccione el canal y mantenga presionado MEMORIA 
durante dos segundos. Las temperaturas maxima y minima se borraran. Si 
presiona MEMORIA ahora, las temperaturas méxima y minima tendran los 
mismo valores que los actuales hasta que se registren lecturas diferentes. 


SENALES DISCONTINUADAS 

Si, sin motivos aparentes, la pantalla para un canal en particular se queda en 
blanco, presione CANAL y MEMORIA al mismo tiempo para forzar una 
btisqueda inmediata. Si esto falla, verifique que: 

1. La unidad remota de ese canal todavia esté en el lugar. 


2. Las baterfas de la unidad remota y de la unidad principal tienen carga. 


Reemplace las baterias si es necesario. 


NOTA: Cuando la temperatura disminuye por debajo del punto de congelamiento 
durante periodos prolongados, las baterias de las unidades para exteriores pueden 
congelarse disminuyendo el suministro de voltaje y el rango de efectividad. 
Esto puede solucionarse mediante el uso de baterias AA de litio de 1.5 V que 
suministran voltaje a temperaturas mucho mas bajas. 


3. La transmisi6n esta dentro del rango y el trayecto no presenta obstaculos ni 
interferencia. Acorte la distancia si es necesario. 


CHOQUE DE TRANSMISION 

Las sefiales de otros dispositivos del hogar, como timbres, sistemas de seguridad 
en el hogar y controles de entrada, pueden interferir con las sefiales de este 
producto y provocar una falla de recepci6n temporal. Esto es normal y no afecta 
el rendimiento general del producto. La transmisién y recepcién de lecturas de 
temperatura se reanudara una vez que la interferencia ceda. 


NOTA: SELECCION DE °C O °F 


El tipo de visualizaci6n de la temperatura se selecciona en la unidad principal 
con el interruptor deslizable °C/°F. 

Seleccione °C para grados Centigrados 0 °F para grados Fahrenheit. 

NOTA: La visualizacién de la temperatura remota en la unidad principal esta 
dominada por la seleccién en el interruptor deslizable °C/°F de la unidad prin- 
cipal. Cualquiera sean las unidades de visualizacién de los sensores remotos, se 
convertiran automaticamente a la selecci6n °C/°F de la unidad principal. 


ACERCA DE LA RECEPCION DE RADIO 

La cronologia precisa e instantanea del RMR112A se lograa través de su recep- 
tor interno de radio, afinado previamente, que responde a una sefial temporal de 
frecuencia especial de 60kHz generada por el Reloj at6mico de Estados Unidos, 
uno de los relojes mas precisos en el mundo. 


Este extraordinario reloj, ubicado fuera de Boulder, Colorado, es operado por el 
Instituto Nacional de Normas y Tecnologia del Departamento de Comercio de 
los Estados Unidos. 


Su RMR112A activa automaticamente su receptor durante 2 6 10 minutos 
inmediatamente después de insertar las baterfas. No se preocupe si su RMR112A 
no recibe una sefial dentro de las primeras 72 horas. Continuaraé buscando una 
sefial seis veces cada 24 horas. Dado a posibles interferencias, la mejor recepcién 
con frecuencia ocurre entre la medianoche y las 4 a.m. Si su unidad no ha obtenido 
una sefial después de las 48 horas, retire y vuelva a insertar las baterfas durante 
las tiltimas horas de la tarde. No ajuste la zona horaria hasta después que el reloj 
haya obtenido la sefial. 


INTENSIDAD DE LA SENAL 


Posiblemente no reciba una sejial de inmediato. Tenga paciencia con las primeras 
recepciones de la sefial de la hora. Dado a posibles interferencias, la mejor 
recepci6n con frecuencia ocurre entre la medianoche y las 4 a.m. Si su unidad 
no ha obtenido una sefial después de las 48 horas, retire y vuelva a insertar las 
baterfas durante las tiltimas horas de la tarde. No ajuste la zona horaria después 
que el reloj haya obtenido la sefial. Una vez que el RMR112A haya recibido una 
sefial de hora, las actualizaciones se realizan con mayor facilidad. Esta unidad, 
al igual que cualquier otro equipo de radio, es mas eficaz cuando se coloca 
cerca de una ventana. Posiblemente necesite mover o reubicar su RMR112A. 


Recuerde que RMR112A no solo se configura a si mismo para sincronizar su 
hora y fecha digitales con la sefial del Reloj atémico, sino que también se ajusta 
automaticamente para el Cambio de hora estacional. 


Su RMR112A también ofrece la funcién de reloj de alarma y muestra en la 
pantalla dia y fecha. 


Indicadores Significado 


La tiltima recepcién de sefial fue excelente y la 
sincronizacién del tiempo con el Reloj atémico 
de los Estados Unidos se realizé correctamente. 


y) 


La tiltima recepcidén de sefial no fue suficiente 
O y se recomienda que vuelva a posicionar o girar 
la antena. 


La hora que se muestra se configuré en forma 
manual y no esta sincronizada por la sefial de radio. 
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La recepcién de la radio esta desactivada y no se 
Ningtin indicador iniciard la recepcién de sefiales a menos que se 
active nuevamente. 


SELECCION DE LA ZONA HORARIA ADECUADA 


PRECAUCION: No presione y mantenga presionado el bot6n ZONA durante 
mas de tres segundos. 

Presione y suelte el botsn ZONA para avanzar por las zonas horarias un paso. 
Si presiona y mantiene presionado el botén ZONA, desactivara la recepcién 
automiatica de sefiales horarias. (El icono de la torre desaparecerd). Para volver 
a activar la biisqueda de hora, presione y mantenga presionado el botén + 
durante tres segundos. 


* Presione el bot6én ZONA ubicado en la parte posterior de la unidad hasta 
que se indique la zona horaria correcta de los Estados Unidos en el panel 
LCD mediante una seccién oscurecida del mapa de Estados Unidos en la 
esquina inferior derecha del panel LCD. 


Para ver la hora en una diferente zona horaria: 


* Presione el botén ZONA ubicado en la parte posterior de la unidad para 
moverse una zona por vez hasta que se indique la zona deseada en el panel 
de visualizacién. 


La hora correcta para esa zona se mostrara automaticamente. 


CONFIGURACION DE LA ALARMA 

* Presione el bot6n ((*)) hasta que aparezca el simbolo ((*)) en la esquina 
inferior izquierda del panel de visualizaci6n. La hora de la alarma también 
se mostrard en la parte inferior del panel de visualizacién. 


* Presione y mantenga presionado el botén ((*)) hasta que la parte de la hora 
de la alarma parpadee. 


*  Presione el botén + ubicado en la parte posterior para incrementar la hora de 
a una. O bien, presione y mantenga presionado el botén + para avanzar 
répidamente la hora. 


Cuando la hora esté configurada: 
*  Presione el botén ((*)) nuevamente y los minutos parpadearan. 


*  Presione el bot6n + ubicado en la parte posterior para incrementar de a un 
minuto. O bien, presione y mantega presionado el botén + para avanzar 
raépidamente los minutos hasta la hora deseada. 


Cuando la hora de la alarma esté configurada: 


+ La alarma se activaré automdticamente. Esto se indi 


A por el icono de la 
campana arriba del icono ((¢)) en el panel de visualizacién. 

Si no desea que la alarma se active a la hora que configuré: 

* Presione la tecla ACTIVAR/DESACTIVAR AL hasta que el icono de la 
campana desaparezca. 


ACTIVACION/DESACTIVACION DE LA ALARMA 

Para activar o desactivar la alarma: 

* Presione el botsn ACTIVAR/DESACTIVAR AL 

NOTA: Si la alarma esta activada, el icono de la campana aparecerd en la esquina 

inferior izquierda de la pantalla LCD. Si la alarma esta desactivada, no habré un 

icono de campana. 

Cuando la alarma se active, hay dos formas de apagarla: 

© Pressione el botén ((*)) o ACTIVAR/DESACTIVAR AL. La alarma no se 
activard nuevamente hasta el dia siguiente. 


° Presione ACTIVAR/DESACTIVAR AL nuevamente. La alarma no se 
activard nuevamente hasta que vuelva a configurarla. 


CONFIGURACION MANUAL DE LA HORA 

Y LA FECHA 

IMPORTANTE: Es muy probable que alguna vez necesite o desee configurar 
estas funciones en forma manual. No obstante, en el caso de que deba viajar 
fuera de los Estados Unidos y desee tener esta posibilidad, incluimos estas 
instrucciones. Tan pronto como se realicen los cambios manuales en la 
configuracién, la pantalla indicaré una pérdida de la intensidad de la sejial 
(consulte INDICADOR DE LA INTENSIDAD DE LA SENAL) para indicar 
que el reloj est4 ahora funcionando en configuracién manual en lugar de a través 
de las sefiales recibidas del Reloj at6mico. No es muy probable que su unidad 
reciba la seiial de fecha y hora en este modo. Para volver a activar la sejial 
atémica, presione el botén Restablecer en la parte trasera de la unidad 0 retire y 
vuelva a insertar las baterias. 

Configuracién de la hora 


© Presione y mantenga presionado el botén MODO hasta que el segmento de 
hora de la hora parpadee 


© Presione el botén + hasta que la hora deseada aparezca en el panel LCD 

NOTA: Asegtirese de verificar el simbolo A.M. o P.M. en relacién con la exactitud 

* Presione el botsn MODO nuevamente hasta que el segmento de los minutos 
de la hora parpadee 

© Presione el botén + hasta que los minutos deseados aparezcan en el panel LCD 

© Presione el bot6én MODO cinco veces mas para salir del modo de configuracién 

Configuracién del aiio 

© Presione y mantenga presionado el bot6n MODO hasta que el segmento de 
hora de la visualizacién de la hora parpadee 

© Presione el bot6én MODO dos veces mas hasta que vea que aparezca un aio 
en la pantalla 

© Presione el botén + hasta que el afio deseado aparezca en la pantalla 


© Presione el botén MODO cuatro veces mas para salir del modo de 
configuracién y reanudar el registro normal de la hora 


Configuracién del mes 


© Presione y mantenga presionado el botén MODO hasta que el segmento de 
hora de la visualizacién de la hora parpadee 


* Presione el botén MODO tres veces mas hasta que vea el digito del mes 
parpadear en la pantalla. 
© Presione el botén + hasta que el mes deseado aparezca en la pantalla 


© Presione el botsn MODO tres veces mas para salir del modo de configuracién 
y reanudar el registro normal de la hora. 


Configuracién de la fecha 

* Presione y mantenga presionado el botén MODO hasta que el segmento de 
hora de la visualizacién de la hora parpadee 

© Presione el botsn MODO cuatro veces mas hasta que vea el digito de la 
fecha parpadear en la pantalla. 

© Presione el botén + hasta que la fecha deseada aparezca en la pantalla 

© Presione el botsén MODO dos veces mis para salir del modo de configuracién 
y reanudar el registro normal de la hora. 

IMPORTANTE: Tan pronto como realice los cambios en la configuracién de 

forma manual, la pantalla indicara una pérdida de la intensidad de la sefial 

(consulte INDICADOR DE LA INTENSIDAD DE LA SENAL) para indicar 


que el reloj esté ahora funcionando en configuracién manual en lugar de recibir 
las sefiales desde el Reloj atémico. 


Configuracién del idioma 

© Presione y mantenga presionado el botén MODO hasta que el segmento de 
hora de la visualizacidn de la hora parpadee 

© Presione el bot6n MODO cinco veces mas hasta que vea una tinica letra (I, 
A, F, lo E) en la pantalla junto a la hora. 


© Presione el botén + hasta que aparezca el indicador del idioma deseado en la 
pantalla (I para inglés, A para aleman, F para francés, I para italiano y E para 
espaiiol). 

© Presione el bot6n MODO una vez mis para salir del modo de configuracién 
y reanudar el registro de la hora normal 


ADVERTENCIAS 
Este producto esta disefiado para proporcionarle afios de servicio si se maneja 
con cuidado.Tenga en cuenta las siguientes pautas: 


¢ Nunca sumerja el producto en agua.Esto puede provocar descargas 
eléctricas y dafios en el producto. 


¢ — No someta la unidad principal a fuerza extrema choques o fluctuaciones 
en la temperatura o la humedad. 


¢ No toque los componentes internos. 

¢ No mezcle pilas nuevas con usadas. No mezcle pilas alcalinas, estandar 
(carbén-cinc), 0 recargables (niquel-cadmio). 

¢ No use baterias recargables con este producto. 

¢ Si desea guardar este producto temporalmente retire las baterias . 

¢ No raye la pantalla LCD. 


No haga ningtin cambio o modificaci6n a este producto. Cualquier cambio sin 
autorizaci6n podria anular su derecho a usar este producto.Las especificaciones 
técnicas para este producto y el contenido de la guia del usuario estan sujetas a 
cambios sin previo aviso. Las imagenes no estén dibujadas a escala. 


SOLUCION DE PROBLEMAS 


Verifique aqui antes de comunicarse con nuestro departamento de atencién al 
cliente (consulte la seccién Acerca de Oregon Scientific para obtener detalles 
de contacto). 


Problema Sintoma Solucién 
Calendario Fecha/mes extraiios Cambie el idioma 
No se puede ajustar el Desactive el reloj atémico 
: reloj 
Reloj 
No se puede realizar la | 1, Ajuste las baterias 
sincronizacién 2. Presione 
automatica RESTABLECER 
3. Active manualmente la 
funcién Reloj atémico 
Temperatura Se muestra “LLL ” o La temperatura esta fuera del 
“HHH ” rango 
Sensor No se puede ubicar el Verifique las baterias 
remoto sensor remoto =o an 
Verifique la ubicacién 
No se puede cambiar el | Examine todos los sensores 
canal para un funcionamiento 
adecuado 
Los datos no coinciden | Inicie una bisqueda manual 
con la unidad principal | de sensores 
ESPECIFICACIONES 


Medici6n de temperaturas 
Unidad principal 


Medici6n de temperatura interior 


Rango de temperatura 


INTERIOR que se muestra : -9.9° Ca +70.0° C (-9.9° Fa 158.0° F) 
:-5.0° C a +50.0° C (23.0 °F a 122.0° F) 


:0.1° C (0.2° F) 


Rango de operacién propuesto 
Resolucién de temperatura 


Medici6n de temperatura remota 


Rango de temperatura 


EXTERIOR que se muestra : -50.0° C a +70.0° C (-58.0°F a 158.0° F) 
:-5.0° C a +50.0° C (23.0 °F a 122.0° F) 


:0.1° C (0.2° F) 


Rango de operaci6n propuesto 
Resolucién de temperatura 
Unidad remota 
: -50.0° Ca +70.0°C (-58.0° Fa 158.0° F) 
= -30.0° C a +60.0° C (-22° Fa 140.0° F) 
:0.1° C (0.2° F) 


Rango que se muestra 
Rango de operaci6n propuesto 
Resolucién de temperatura 


Frecuencia de transmisi6n 


de radiofrecuencia : 433 MHz 


Niimero de unidades remotas : maximo de 3 


Rango de transmisién 


de radiofrecuencia : maximo de 30 metros o 100 pies 


Ciclo del sensor de temperatura: aproximadamente 30 segundos 
Reloj controlado por radio 


La hora principal esta configurada y sincronizada por la 
Sefial de radio WWVB para Estados Unidos 


Visualizaci6n de 12 horas con hh:mm ss 
Formato de fecha: Mes Dia 


EI dia de la semana se puede seleccionar en 5 idiomas 
(inglés, aleman, francés, italiano, espafiol) 


Cuatro zonas horarias con la fecha y el dia 


Alarma con volumen en crescendo de 2 minutos 


Potencia 


Unidad principal :use 2 baterias alcalinas UM-3 0 “AA” 


de 1,5 V 
Unidad remota del sensor :use 2 baterias alcalinas UM-3 o “AA” 
de 1,5 V 
Peso 
Unidad principal : 229 gm (8.08 onzas) 


Unidad del sensor remota : 87.3 gm (3.08 onzas) 


Dimensién 
: 136 x 108 x 27 mmo 


5.35 x 4.25 x 1.06 pulgadas 
(L x AX espesor) 


Unidad principal 


: 105 x 70 x 22.5 mmo 
4.13 x 2.76 x 0.89 pulgadas 
(L x Ax espesor) 


Unidad remota del sensor 


ACERCA DE OREGON SCIENTIFIC 


Visite nuestro sitio web (www.oregonscientific.com) para obtener mas 
informacién sobre los productos de Oregon Scientific como camaras digitales, 
reproductores de MP3, productos y juegos de aprendizaje electrénicos para 
nifios; relojes de proyeccién; equipos médicos y de gimnasia; estaciones 
meteorolégicas y teléfonos digitales y de conferencia. El sitio web también 
incluye informacion de contacto a nuestro departamento de atencién al cliente 
en caso que necesite comunicarse con nosotros, ademas de preguntas frecuentes 
y descargas para clientes. 


Esperamos que encuentre toda la informacién que necesita en nuestro 
sitio web; no obstante, si es residente de Estados Unidos y desea 
comunicarse directamente con el departamento de Atencién del cliente de 
Oregon Scientific, visite: 

www2.oregonscientific.com/service/default.asp 


oO 
Llame al 1-800-853-8883. 


Para consultas internacionales, visite: 


www2.oregonscientific.com/about/international.asp 


DECLARACION DE LA FCC 


Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC (Comisién de 
Comunicaciones Federales). La operaci6n esta sujeta a las siguientes dos 
condiciones: (1) Es probable que este dispositivo no provoque interferencias 
perjudiciales y (2) Este dispositivo debe aceptar las interferencias que reciba, 
incluso las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado. 


ADVERTENCIA: Los cambios o las modificaciones no aprobados en forma 
expresa por los responsables del cumplimiento de las normas pertinentes anulara 
la autoridad del usuario a operar el equipo. 


NOTA: Este equipo ha sido probado y se comprobé que cumple con los limites 
estipulados para un dispositivo digital Clase B conforme a la Parte 15 de las 
Reglas de la FCC. Estos limites estan disefiados para proporcionar proteccién 
contra interferencias perjudiciales en una instalaci6n residencial. 


Este equipo genera, usa y puede irradiar energia de radiofrecuencia y, si no se 
instala y utiliza de acuerdo a las instrucciones, puede provocar interferencia 
perjudicial en las comunicaciones de radio. No obstante, no se garantiza que no 
se produciran interferencias en una instalacién en particular. Si este equipo 
provoca interferencia perjudicial en la recepcién de radio 0 televisién, lo que 
puede determinarse al encender o apagar el equipo, se recomienda que el usuario 
intente corregir la interferencia mediante una o mas de las siguientes medidas: 


* Vuelva a colocar o reubicar la antena receptora. 
+ Incremente la distancia entre el equipo y el receptor. 


* Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente de aquel al que 
se conect6 el receptor. 


* Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio/TV para 
obtener ayuda. 


DECLARACION DE CONFORMIDAD 


La siguiente informacién no se utilizaré como contacto para soporte o ventas. 
Llame a nuestro ntimero de atencién al cliente (mencionado en nuestro sitio 
web en www.oregonscientific.com o en la tarjeta de garantia de este producto) 
para realizar todas sus consultas. 


Nosotros 
Nombre: Oregon Scientific, Inc. 
Direccién: 19861 SW 95th Ave., Tualatin, Oregon 97062 USA 


Numero de teléfono.: 1-800-853-8883 


declaramos que el producto 


Numero del producto: RMR112A 


Nombre del producto: Termémetro para interior-exterior de varios canales con 
sensor inalimbrico y reloj de radiofrecuencia 

Fabricante: IDT Technology Limited 

Block C, 9/F, Kaiser Estate, 


Phase 1,41 Man Yue St., 


Direccién: 


Hung Hom, Kowloon, 


Hong Kong 


cumple con la Parte 15 de las Reglas de la CCF. La operacién esta sujeta a las 
siguientes dos condiciones: (1) Es probable que este dispositivo no provoque 
interferencias perjudiciales. 2) Este dispositivo debe aceptar las interferencias 
que reciba, incluso las interferencias que puedan provocar un funcionamiento 
no deseado. 


PRECAUCION 


- El contenido de este manual esta sujeto a cambios in previo aviso. 


- Debido a limitaciones de impresi6n, las pantallas que se muestran en este 
manual pueden diferir de la pantalla real. 


- Esta prohibida la reproduccién del contenido de este manual sin el 
consentimiento del fabricante. 


© 2006 Oregon Scientific. All rights reserved. 
086L001841-151 
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INTRODUCTION 


Thank you for purchasing the Oregon Scientific RMR112A Indoor-Outdoor 
Thermometer with 433MHz-cable free temperature sensor and radio-controlled 
calendar clock. 


This unique, versatile unit includes the indoor temperature, outdoor temperature 
and calendar clock station. The remote unit transmits the outdoor temperature 
back to the main unit via a radio signal. 


The main unit has large read-outs for indoor temperature, calendar, clock and 
temperatures collected and transmitted by the remote unit. The main unit can 
support up to three remote units. 


The main unit is capable of keeping track of the maximum and minimum 
temperature of different sites. No wire installation is required. 

The RMR112A operates at 433MHz. The calendar clock is radio-controlled. 
It automatically synchronizes its current time and date when it receives the 
radio signal generated from Colorado, USA (WWYB) which is operated by 
the US Department of Commerce's National Institute of Standards and 
Technology. You can also set the calendar clock manually when it is out of 
range of the atomic clock signal. Other features include five-language display, 
crescendo alarm and interchangeable display modes. 


MAIN FEATURES: MAIN UNIT 

A. FOUR-LINE DISPLAY 
Facilitates easy reading of remote and indoor temperatures and calendar 
clock 

B. CHANNEL BUTTON 
Selects among different channels 


C. MEMORY BUTTON 


Recalls the maximum or minimum temperature of individual channels 
D. ALARM/24HR ALARM OFF BUTTON 
Sets the time for the alarms 


E. MODE/SET BUTTON 
Toggles the display modes and confirms entry while setting the values 
for the display 
F, RADIO RECEPTION SIGNAL 
Indicates the condition of radio reception 
G. UP(+) BUTTON 
Advances the value of a setting 
H. ZONE BUTTON 
Selects the US time zone 


I. ALARM (AL) ON/OFF BUTTON 
Enables or disables the alarms 


J. RESET BUTTON 
Returns all settings to default values 
K. °C/°F SLIDE SWITCH 
Selects between Centigrade (°C) and Fahrenheit (°F) 
L. BATTERY COMPARTMENTS 
One on each side. Each accommodates an AA-size battery 
M. TABLE STAND 
For standing the main unit on a flat surface 


N. WALL-MOUNT RECESSED HOLE 
For mounting the main unit on a wall 


MAIN FEATURES: REMOTE UNIT 
A. LCD 

Displays the current temperature monitored by the remote unit 
B. LED INDICATOR 

Flashes when the remote unit transmits a reading 
C  °C/°F SLIDE SWITCH 

Selects between Centigrade (°C) and Fahrenheit (°F) 
D. CHANNEL SLIDE SWITCH 

Designates the remote unit Channel 1, Channel 2 or Channel 3 
E. RESET BUTTON 

Returns all settings to default values 
F, BATTERY COMPARTMENT 

Accommodates two AA-size batteries 
G. BATTERY DOOR 

Watertight sealed door is removed by sliding in downward motion. 
H. WALL-MOUNT HOLDER 

Supports the remote unit in wall-mounting 


I. REMOVABLE TABLE STAND 
For standing the remote unit on a flat surface 


BEFORE YOU BEGIN 

For best operation: 

1. Assign different channels to different remote units. 

2. Insert batteries for remote units before inserting batteries into the main unit. 
3. 


. Place the main unit as close as possible next to the remote unit, reset the 
main unit after installing batteries. This will ensure easier synchronization 
between the transmission and reception of signals. 


4. Position the remote unit and main unit within effective transmission range, 
which, in usual circumstances, is 20 to 30 meters or 60 to 100 feet. 


NOTE: The effective range is vastly affected by the building materials and 
where the main and remote units are positioned. Try various set-ups for best 
result. 


Though the remote units are weather-resistant, they should be placed away 
from direct sunlight, rain or snow. 


BATTERY AND CHANNEL INSTALLATION: 
REMOTE UNIT 


The remote unit uses two AA-size batteries. To install them: 
1. Gently press against battery door and slide downward to remove. 
2. Select the channel number on the CHANNEL slide switch. 

Each remote unit (up to 3) will need to be set to a different channel. 


3. Select the temperature display unit on the °C/°F slide switch. 


4. Insert the batteries according to the polarities shown inside the battery 
compartment. 
5. Replace the battery compartment door. 


Replace the batteries when the low-battery indicator of the particular channel 
lights up on the main unit. (Repeat the steps described in section "BEFORE 
YOU BEGIN") 


NOTE: Once a channel is assigned to a remote unit, you can only change the 
channel by removing the batteries from the remote unit or resetting the main 
unit. 


Standard Alkaline batteries contain signifcant amounts of water. Because of 
this they will freeze in low temperatures of approximately 10°F (-12°C). 
Disposable Lithium batteries have a much lower threshold for temperature 
with an estimated freezing range of below -40°F (-40°C). The Liquid Crystal 
Display in outdoor thermometers will remain operational to -20°F (-29°C) with 
adequate power. 

Wireless ranges can be impacted by a variety of factors such as extremely cold 
temperatures. Extreme cold may temporarily reduce the effective range between 
thesensor and the base station. If the unit's performance fails due to low 
temperature, the unit will resume proper functioning as the temperature rises 
to within the normal temperature range (i.e no permanent damage will occur to 
the unit due to low temperatures). 


BATTERY INSTALLATION: MAIN UNIT 


The main unit uses two AA-size batteries. To install them, 
1. Slide open the battery compartment doors. 


2. Insert the batteries according to the polarities shown inside the battery 
compartment. 


3. Replace the battery compartment doors. 


Replace the batteries when the low-battery indicator of the indoor temperature 
lights up. (Repeat the steps described in section "BEFORE YOU BEGIN") 


LOW BATTERY WARNING 


When it is time to replace batteries, the respective low-battery indicator will 
show up when the respective channel is selected. The battery level of the main 
unit will be shown in the indoor temperature area when it is running low. 


HOW TO USE THE TABLE STAND OR WALL 
MOUNTING 

The main unit has a removable table stand, which when connected, can support 
the unit on a flat surface. Or you can remove the stand, store it on the back of 
the unit and mount the unit on a wall using the recessed screwhole. 


Wall-mount 
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As for the remote unit, it comes with a wall-mount holder and a removable 
stand. Use either to hold the unit in place. 


Wall-mount Table stand 


THE RESET BUTTON 


This button is only used when the unit is operating in an unfavorable way or 
malfunctioning. Use a blunt stylus to hold down the button. All settings will 
return to their default values. 


GETTING STARTED 


Once batteries are in place for the remote units, they will start transmitting 
temperature readings at 30-second intervals. 


The main unit will also start searching for signals once batteries are installed. 
Upon successful reception, the individual channel temperatures will be 
displayed on the top line and the indoor temperature on the second line. The 
main unit will automatically update its readings at about 30-second intervals. 
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If no signals are received, blanks "----" will be displayed and the kinetic wave 
icon will show " .". Press CHANNEL and MEMORY at the same time to 
enforce another search for about 30 seconds. This is useful in synchronizing 
the transmission and reception of the remote and main units. 


wy 


Repeat this step whenever you find discrepancies between the reading shown 
on the main unit and that on the respective remote unit. 


HOW TO CHECK REMOTE AND INDOOR 
TEMPERATURES 


The indoor temperature is shown on the second line of the display. 


The remote temperature is shown on the top line of the display. 


(One remote unit comes in your package. Up to two additional remote units 
can be purchased and set to the additional two channels.) 


To check the remote temperatures, press CHANNEL to go from one channel 
to another. The kinetic wave display on the channel number indicates the 
reception of that particular channel is in good order. 


If no readings are received from one particular channel for more than two 
minutes, blanks "---" will be displayed until further readings are successfully 
searched. Check to ensure that the remote unit is sound and secure. You can 
wait for a little while or press CHANNEL and MEMORY at the same time to 
enforce an immediate search. Of course no reading will be shown if no remote 
unit is assigned to that channel. 


The temperature trend indicator on the screen shows the trend of samplings 
collected at that particular remote site. One of three trends will be shown: 
rising, steady or falling. 


Arrow — 
indicator | | | | [~. 
TEMP. TEMP TEMP 
TREND TREND TREND 
Temperature 
Trend Rising Steady Falling 


Remember RMR112A not only sets itself to synchronize its digital time and 
date with the Atomic Clock's signal, but it also automatically adjusts for Daylight 
Saving Time. 


Your RMR112A also offers daily alarm clock function with day and date 
display. 


Indicators Meaning 


Your last signal reception was excellent and time 
synchronization with the US Atomic Clock has 
Taken place. 


Your last signal reception was insufficient and it 
O is recommended that you reposition or rotate the 
antenna. 


The displayed time has been manually set and is 
not synchronized by the radio signal. 


=| =) —y 


Your radio reception is disabled and no signal 
reception will be initiated unless it is enabled 
again. 


No indicator 


If the temperature goes above or below the temperature measuring range of the 
main unit or the remote unit (stated in specification), the display will show 
"HHH" for over high or "LLL" for under low. 


HOW TO READ THE KINETIC WAVE DISPLAY 
The kinetic wave display shows the signal receiving status of the main unit. 


There are three possible forms: 


lS 
The unit is in searching mode. . o 
‘Temperature readings are securely reg- nAaA 
istered. oe oe O 


No signals. 


MAXIMUM AND MINIMUM TEMPERATURES 


The maximum and minimum recorded indoor temperatures and those of each 
channel will be automatically stored in memory. To display them, 


1. Select the channel to be checked. 


2. Press MEMORY once to display the maximum temperature and press again 
to display the minimum temperature. The respective indicators, MAX or 
MIN will be displayed. 


To clear the memory, select the channel and hold down MEMORY for two 
seconds. The maximum and minimum temperatures will be erased. If you press 
MEMORY nov, the maximum and minimum temperatures will have the same 
values as the current ones until different readings are recorded. 


DISCONNECTED SIGNALS 


If without obvious reasons the display for a particular channel goes blank, 
press CHANNEL and MEMORY at the same time to force an immediate 
search. If that fails, check to ensure that: 


1. The remote unit of that channel is still in place. 


2. The batteries of both the remote unit and main unit are good. Replace as 
necessary. 


NOTE: When the temperature falls below the freezing point for extended 
periods of time, the batteries of outdoor units may freeze, lowering their voltage 
supply and the effective range. This may be resolved by the use of Lithium 
1.5-volt AA batteries which will supply voltage at much lower temperatures. 


3. The transmission is within range and path is clear of obstacles and 
interference. Shorten the distance when necessary. 


TRANSMISSION COLLISION 


Signals from other household devices, such as doorbells, home security systems 
and entry controls, may interfere with those of this product and cause 
temporarily reception failure. This is normal and does not affect the general 
performance of the product. The transmission and reception of temperature 
readings will resume once the interference recedes. 


NOTE: SELECTION OF °C OR °F 


The type of temperature display is selected on the main unit with the °C/°F 
slide switch. 


Select °C for Centigrade or °F for Fahrenheit. 


NOTE: The remote temperature display on the main unit is dominated by the 
selection on the °C/°F slide switch of the main unit. Whatever the display units 
of the remote sensors are, they will be automatically converted to read in the 
°C/F selection of the main unit. 


ABOUT RADIO RECEPTION 

The split-second, precise timelines of RMR112A is achieved through its 
pre-tuned internal radio receiver that responds to a special 60kHz frequency 
time signal, generated by the US Atomic Clock, one of the most accurate clocks 
in the world. 


This extraordinary timepiece, located outside Boulder, Colorado, is operated 
by the US Department of Commerce's National Institute of Standards and Tech- 
nology. 


Your RMRI12A automatically activates its receiver for 2 to 10 
minutes immediately upon battery insertion. Do not be concerned if your 
RMRI112A does not receive a signal within the first 72 hours. It will continue 
to seek a signal six times every 24 hours. Due to possible interference, the best 
reception often occurs between midnight and 4 am. If your unit has not picked 
up a signal after 48 hours, remove and reinsert the batteries in the late evening. 
Do not adjust the time zone until after the clock has picked up the signal. 


SIGNAL STRENGTH 


You may not receive a signal immediately. Please be patient with the first 
receptions of the time signal. Due to possible interference, the best reception 
often occurs between midnight and 4 am. If your unit has not picked up a 
signal after 48 hours, remove and reinsert the batteries in the late evening. Do 
not adjust the time zone until after the clock has picked up the signal. Once the 
RMR112A has received a time signal, updates are accomplished with greater 
ease. This unit like other radio equipment is most effective when it is placed 
near a window. You may need to move or reposition your RMRI12A. 


SELECTING THE APPROPRIATE TIME ZONE 


CAUTION: Do not press and hold the ZONE button for more than three 
seconds. 


Press and release the ZONE button to advance the time zone one step. If you 
press and hold the ZONE button, it will deactivate the automatic time signal 
reception. (The tower icon will disappear.) To reactivate the time search, 
press and hold the + button for three seconds. 


* Press the ZONE button located on the back of the unit until the correct US 
time zone is indicated on the LCD panel by a darkened section of the US 
map in the lower right corner of the LCD panel. 


To see the time in a different time zone: 


* Press the ZONE button located on the back of the unit to move one zone at 
a time until the desired zone is indicated on the display panel. 


The correct time for that zone will automatically be displayed. 


SETTING THE ALARM 


¢ Press the ((*)) button until the ((*)) symbol appears in the lower left corner 
of the display panel. The alarm time will then also be displayed at the 
bottom of the display panel. 


¢ Press and hold the ((*)) button until the hour portion of the alarm time is 
flashing. 

* Press + button located on the back to increase the hour by one. Or press and 
hold + button to rapidly advance the hour. 

When the hour is set: 

¢ Press ((*)) button again and the minutes will flash. 


¢ Press + button located on the back to increase by one minute. Or press and 
hold the + button to rapidly advance the minute to the desired time. 


When the alarm time is set: 

¢ The alarm will automatically arm itself. This will be indicated by the bell 
icon, just above the ((*)) icon on the display panel. 

Tf you do not want the alarm to sound at the time you just set: 


* Press the AL ON/OFF key until the bell icon disappears. 


ENABLING/DISABLING THE ALARM 
To turn the alarm on or off: 
* Press the AL ON/OFF button 


NOTE: If the alarm is on, the bell icon will appear in the lower left corner of 
the LCD. If the alarm is off, there will be no bell icon. 


When the alarm sounds there are two ways to turn it off: 
© Press ((*)) or AL ON/OFF button The alarm will not sound again until the 
next day. 


° Press AL ON/OFF again. The alarm will not sound again until reactivated. 


MANUALLY SETTING THE TIME AND DATE 


IMPORTANT: It is highly unlikely that you should ever need or want to set 
these features manually; however, in the event that you should travel outside 
the United States and want this capability, we include these instructions. As 
soon as any manual setting changes are made, the display will indicate a loss 
of signal strength (see SIGNAL STRENGTH INDICATOR) to indicate that 
the clock is now running on manual settings instead of signals received from 
the Atomic Clock. It is very unlikely that your unit will receive the time and 
date signal in this mode. To reactivate the atomic signal press the reset button 
on the rear of the unit or remove and reinsert the batteries. 


Setting the Time 

© Press and hold MODE button until the hour segment of the time flashes 
© Press + button until the desired hour appears on the LCD panel 

NOTE: Be sure to check the AM or PM symbol for accuracy 

© Press MODE button again until the minute segment of the time flashes 
© Press + button until the desired minutes appear on the LCD panel 

© Press MODE button five more times to exit setting mode 

Setting the Year 


¢ Press and hold MODE button until the hour segment of the time display 
flashes 

© Press MODE button twice more until you see a year appear on the display 

© Press + button until the desired year appears on the display 

¢ Press MODE button four more times to exit the set mode and resume 
normal time keeping. 

Setting the Month 

© Press and hold MODE button until the hour segment of the time display 
flashes 


© Press MODE button three more times until you see the month digit flash 
on the display. 


© Press + button until the desired month appears on the display 


¢ Press MODE button three more times to exit the set mode and resume 
normal time keeping. 


Setting the Date 


© Press and hold MODE button until the hour segment of the time display 
flashes 


© Press MODE button four more times until you see the date flash on the 
display 
© Press + button until the desired date appears on the display 


¢ Press MODE button two more times to exit the set mode and resume normal 
time keeping. 


IMPORTANT: As soon as any manual setting changes are made, the display 
will indicate a loss of signal strength (see SIGNAL STRENGTH INDICATOR) 
to indicate that the clock is now running on manual settings instead of signals 
received from the Atomic Clock. 


Setting the Language 


© Press and hold MODE button until the hour segment of the time display 
flashes. 


© Press MODE button five more times until you see a single letter (E, D, F, I 
or S) appear on the display next to the time. 


© Press + button until the desired language indicator appears on the display 
(E for English, D for German, F for French ,I for Italian and S for Spanish). 


¢ Press MODE button one more time to exit the set mode and resume normal 
time keeping 


WARNINGS 
This product is designed to give you years of service if handled properly. 
Observe the following guidelines: 


¢ Never immerse the product in water. This can cause electrical shock and 
damage the product. 


¢ Do not subject the main unit to extreme force, shock, or fluctuations in 
temperature or humidity. 


© — Do not tamper with the internal components. 


. Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon- 
zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries. 


© — Do not use rechargeable batteries with this product. 
*¢ Remove the batteries if storing this product for a long period of time. 


© — Do not scratch the LCD display. 


TROUBLESHOOTING 


Check here before contacting our customer service department. 


PROBLEM SYMPTOM REMEDY 
Calendar Strange date / month Change language 
Cannot adjust clock Disable Atomic Clock 
Clock Cannot auto-synch 1. Adjust batteries 
2. Press RESET 
3. Manually activate 
Atomic Clock feature 
Temp Shows “LLL” or Temperature is out-of- 
“HHH” range 
Remote Cranes tecote Check batteries 
sensor 
remote sensor 
Check location 
Cannot change Check all sensors for 
channel proper operation 
Data does not match Initiate a manual sensor 
main unit search 
SPECIFICATIONS 


Temperature Measurement 
Main unit 


Indoor Temperature measurement 


:-9.9°C to +70.0°C (-9.9°F to 158.0°F) 
:-5.0°C to +50.0°C (23.0°F to 122.0°F) 


Displayed IN temperature range 
Proposed operating range 
Temperature resolution :0.1°C (0.2°F) 

Remote Temperature measurement 

Displayed OUT temperature range: -50.0°C to +70.0°C (-58.0°F to 158.0°F) 
:-5.0°C to +50.0°C (23.0°F to 122.0°F) 


:0.1°C (0.2°F) 


Proposed operating range 

Temperature resolution 
Remote unit 

Displayed range : -50.0°C to +70.0°C (-58.0°F to 158.0°F) 
:-30.0°C to +60.0°C (-22°F to 140.0°F) 
: 0.1°C (0.2°F) 
:433 MHz 


Proposed operating range 
Temperature resolution 
RF Transmission Frequency 
Number of Remote unit : Maximum of 3 
RF Transmission Range : Maximum 30 meters or 100 feet 
Temperature sensing cycle : Around 30 seconds 
Radio Controlled Clock 

Main time set and synchronized by Radio Signal WWVB for USA 

12hr display with hh : mm : ss 

Date Format : Month . Day 

Day of week selectable in 5 language (E, D, F, I, S) 

Four time zones with date and day 


2-minute crescendo alarm 


Power 
Main unit : use 2 pes UM-3 or “AA” 1.5V alkaline 
battery 
Remote sensing unit : use 2 pes UM-3 or “AA” 1.5V alkaline 
battery 


Weight 
Main unit : 8.08 ounces (229 g) 


Remote sensing unit : 3.08 ounces (87.3g) 


Dimension 


: 136 x 108 x 27 mm or 
5.35 x 4.25 x 1.06 inches 
(Lx WxT) 


: 105 x 70 x 22.5 mm or 
4.13 x 2.76 x 0.89 inches 
(Lx WxT) 


Main unit 


Remote sensing unit 


ABOUT OREGON SCIENTIFIC 


Visit our website (www.oregonscientific.com) to learn more about Oregon 
Scientific products such as digital cameras; MP3 players; children’s electronic 
learning products and games; projection clocks; health and fitness gear; weather 
stations; and digital and conference phones. The website also includes contact 
information for our Customer Care department in case you need to reach us, as 
well as frequently asked questions and customer downloads. 


We hope you will find all the information you need on our website, however if 
you’re in the US and would like to contact the Oregon Scientific Customer 
Care department directly, please visit: 


www2.oregonscientific.com/service/default.asp 
OR 
Call 1-800-853-8883. 


For international inquiries, please visit: 


www2?2.oregonscientific.com/about/international.asp 


FCC STATEMENT 


This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to 
the following two conditions: (1) This device may not cause harmful 
interference, and (2) This device must accept any interference received, 
including interference that may cause undesired operation. 


WARNING Changes or modifications not expressly approved by the party 
responsible for compliance could void the user's authority to operate the 
equipment. 


NOTE This equipment has been tested and found to comply with the limits for 
a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are 
designed to provide reasonable protection against harmful interference in a 
residential installation. 


This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if 
not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful 
interference to radio communications. However, there is no guarantee that 
interference will not occur in a particular installation. If this equipment does 
cause harmful interference to radio or television reception, which can be 
determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try 
to correct the interference by one or more of the following measures: 


* Reorient or relocate the receiving antenna. 
+ Increase the separation between the equipment and receiver. 


* Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to 
which the receiver is connected. 


* Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help. 


DECLARATION OF CONFORMITY 


The following information is not to be used as contact for support or sales. 
Please call our customer service number (listed on our website at 
www.oregonscientific.com), or on the warranty card for this product) for all 
inquiries instead. 


We 

Name: Oregon Scientific, Inc. 

Address: 19861 SW 95th Ave., Tualatin, Oregon 97062 USA 
Telephone N 1-800-853-8883 


declare that the product 
Product No.: RMRI112A 


Multi-Channel IN-OUT Thermometer with Cable Free 
Sensor and RF Clock 


Product Name: 


Manufacturer: IDT Technology Limited 
Address: Block C, 9/F, Kaiser Estate, 


Phase 1, 41 Man Yue St., 
Hung Hom, Kowloon, 


Hong Kong 


is in conformity with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the 
following two conditions: 1) This device may not cause harmful interference. 
2) This device must accept any interference received, including interference 
that may cause undesired operation. 


CAUTION 
- The contents of this manual is subject to change without further notice. 
- Due to printing limitations, the displays shown in this manual may 
differ from the actual display. 
- The contents of this manual may not be reproduced without the 
permission of the manufacturer. 


FRENCH 


INTRODUCTION 

Nous vous remercions d’avoir fait l’acquisition de ce thermométre intérieur/ 
extérieur RMR112A a capteur de température 433 MHz sans fil et horloge/ 
calendrier radio pilotée. 


Cet appareil unique et polyvalent inclut la température intérieure, la température 
extérieure et la fonction horloge calendrier. L’appareil 4 distance transmet les 
relevés de température extérieure par signal radio a l’appareil principal. 
Lappareil principal est composé d’un écran ACL affichant les relevés 
de température intérieure, le calendrier, l"horloge et les températures collectées 
par l’appareil 4 distance. L’appareil principal peut également s’accompagner 
de trois appareils 4 distance au maximum. 

L’appareil principal enregistre les minima et les maxima des températures 
relevés sur les différents sites. Aucune installation de cable n’est nécessaire. 
Le modéle RMR112A fonctionne avec une fréquence de 433 MHz. L’horloge 
calendrier est radio pilotée. Elle synchronise automatiquement I’heure actuelle 
et la date du jour, dés qu’elle regoit le signal radio (WWVB) émis depuis 
le Colorado, E.-U., opéré par I’ Institut national des Normes et de la Technologie 
du ministére du Commerce des Etats-Unis. Vous pouvez également régler 
manuellement l’horloge si elle est hors de portée du champ de transmission 
de l’horloge atomique. D’ autres fonctions sont disponibles : affichage en cing 
langues, alarme en crescendo et affichage interchangeable. 


CARACTERISTIQUES PRINCIPALES : 
APPAREIL PRINCIPAL 


A. AFFICHAGE SUR QUATRE LIGNES 
Facilite la lecture des températures intérieures et extérieures relevées 
a distance et de l’horloge/calendrier 

B. BOUTON CHANNEL (CHAINES) 


Permet de sélectionner différentes chaines 


C. BOUTON MEMORY (MEMOIRE) 
Permet d’afficher les minima et les maxima des températures des chaines 
individuelles. 


D. BOUTON ALARM/24HR ALARM (ALARME) 
Permet de régler l’heure des alarmes 


E BOUTON MODE/SET (MODE/CONFIRMATION) 
Permet d’alterner entre les différents modes d’affichage et de confirmer 
les entrées d’un réglage 

F. SIGNAL DE RECEPTION RADIO 
Vous indique |’état du signal de réception radio 

G. BOUTON AUGMENTATION (+) 

Augmente les valeurs d’un réglage 

H. BOUTON ZONE 
Permet de sélectionner le fuseau horaire américain 

I. BOUTON ALARM (AL) ON/OFF (ALARME) 
Active ou désactive les alarmes 

J. BOUTON RESET (REINITIALISATION) 

Permet de revenir aux réglages par défaut 


K. ENCOCHE °C/°F 
Permet de choisir entre les degrés Celsius (°C) et les degrés 
Fahrenheit (°F) 
L. COMPARTIMENTS DES PILES 
Un de chaque cété contenant une pile de taille AA 
M. SUPPORT DE TABLE 
Vous permet de maintenir l’appareil principal sur une surface plane 


N. TROU DE FIXATION MURALE 
Permet de fixer ’appareil principal au mur 


CARACTERISTIQUES PRINCIPALES : 
APPAREIL A DISTANCE 
A. ECRAN ACL 

Affiche la température actuelle relevée par I’ appareil 4 distance 
B. INDICATEUR DEL 


Clignote lorsque le capteur 4 distance transmet les données 


C  ENCOCHE °C/°F 
Permet de choisir entre les degrés Celsius (°C) et les degrés 
Fahrenheit (°F) 


D. ENCOCHE CHAINE 
Vous permet de choisir entre la chaine 1, la chaine 2 ou la chaine 
3 du capteur a distance 
E BOUTON RESET (REINITIALISATION) 
Permet de revenir aux réglages par défaut 
F, COMPARTIMENT DES PILES 
Contient deux piles de taille AA 
G. COUVERCLE DU COMPARTIMENT DES PILES 
Le couvercle étanche se détache en desserrant les vis 
H. SUPPORT DE FIXATION MURALE 
Permet de fixer l'appareil au mur 


I. SUPPORT DE TABLE AMOVIBLE 
Vous permet de maintenir l’appareil 4 distance sur une surface plane 


AVANT DE METTRE L’APPAREIL EN MARCHE 
Pour un fonctionnement optimal : 
1. Assignez les différentes chaines aux différents capteurs. 


. Insérez les piles des capteurs avant celles de l'appareil principal. 
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. Placez l’appareil principal 4 proximité du capteur 4 distance, réinitialisez 
l'appareil principal aprés avoir installé les piles. Vous garantirez ainsi une 
meilleure synchronisation entre les signaux de transmission et de réception. 

4. Placez l'appareil a distance et l’appareil principal dans le champ 

de transmission effectif, habituellement 20 4 30 métres (60 a 100 pieds). 


REMARQUE : L’étendue de transmission effective peut étre affectée par les 
installations situées 4 proximité de l’appareil principal et du capteur. 
Positionnez-les en différents endroits pour obtenir de meilleurs résultats. 


Bien que les capteurs a distance soient résistants aux intempéries, ne les exposez 
pas directement aux rayons du soleil, a la pluie ou a la neige. 


INSTALLATION DES PILES ET SELECTION 
DES CHAINES : APPAREIL A DISTANCE 


L’appareil a distance utilise deux piles de taille AA. Pour les installer : 

1. Retirez les vis du couvercle du compartiment des piles. 

2. Sélectionnez le numéro de la chaine en poussant l’encoche CHANNEL. 
Chaque capteur a distance (trois maximum) doit étre réglé sur une chaine 
différente. 


3. Sélectionnez I’ unité de mesure de la température en poussant I’encoche °C/°F. 


4. Insérez les piles en respectant les polarités comme indiqué sur 
le compartiment des piles. 
5. Remettez le couvercle du compartiment des piles, et revissez-le. 


Remplacez les piles lorsque I’indicateur de faiblesse de la chaine en question 
s’allume sur l’appareil principal. (Répétez les étapes décrites dans la section 
« AVANT DE METTRE L’ APPAREIL EN MARCHE ».) 

REMARQUE : Une fois une chaine assignée 4 un capteur a distance, yous ne 
pourrez la modifier qu’en retirant les piles de l’appareil 4 distance ou en réinitialisant 
l'appareil principal. 


Les piles alcalines standard sont composées d’un volume d’eau non négligeable. 
Par conséquent, elles peuvent geler lors de températures inférieures 4-12 °C 
(10 °F). Les piles au lithium ont un seuil inférieur lors de températures froides, 
elles ne peuvent en effet geler qu’a -40 °C (-40 °F). L’écran ACL des 
thermométres extérieurs restera opérationnel jusqu’a -29 °C (-20 °F) avec une 
alimentation appropriée. 

Les ondes radio peuvent étre endommagées par divers facteurs comme les 
températures extrémement froides. En effet, le froid intense peut temporairement 
réduire le champ de transmission radio entre le capteur et la station de base. 
Si un dysfonctionnement de l’appareil est remarqué di a des températures 
froides, l’appareil reviendra en mode de fonctionnement normal dés que 
la température repassera dans une plage acceptable (ainsi aucun dommage 
permanent ne sera remarqué). 


INSTALLATION DES PILES : APPAREIL 
PRINCIPAL 


L’appareil principal utilise deux piles de taille AA. Pour les installer : 
1. Ouvrez le couvercle du compartiment des piles. 


2. Insérez les piles en respectant les polarités comme indiqué sur 
le compartiment des piles. 
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3. Remettez le couvercle du compartiment en place. 

Remplacez les piles dés que l’indicateur de faiblesse situé dans la zone 
température intérieure s’allume. (Répétez les étapes décrites dans la section 
« AVANT DE METTRE L’ APPAREIL EN MARCHE ».) 


AVERTISSEMENT DE FAIBLESSE DES PILE 

S’il est nécessaire de changer les piles, l’indicateur respectif s’affichera pour 
la chaine en question. La zone de température intérieure indiquera I’ état des 
piles de l’appareil principal si elles sont jugées faibles. 


UTILISATION DU SUPPORT DE TABLE OU DE 
LA FIXATION MURALE 

Lappareil principal est composé d’un support de table qui, une fois installé, 
peut soutenir l'appareil sur une surface plane. Vous pouvez également retirer 
le support, le plier 4 l’arriére de l’appareil et fixez l'appareil au mur 4 l'aide 
du trou des vis 


Fixation murale 
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Support de table 
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Comme pour le capteur, il est livré avec une fixation murale et un support de table. 
Utilisez le support de table ou la fixation murale pour le maintenir en place. 


Fixation murale Support de table 


BOUTON RESET (REINITIALISATION) 


Utilisez ce bouton uniquement si vous constatez que le fonctionnement 
de l'appareil n’est pas approprié. Utilisez un crayon taillé pour appuyer sur 
la touche. Tous les réglages reviendront aux valeurs par défaut. 


AU COMMENCEMENT 

Une fois les piles installées dans les appareils 4 distance, ces derniers 
transmettront les relevés de température toutes les 30 secondes. 

L’appareil principal tentera de localiser les signaux, une fois les piles installées. 
Une fois les données regues, les températures des chaines individuelles 
s’afficheront sur la ligne supérieure et les températures intérieures sur 
la deuxiéme ligne. L’appareil principal effectuera automatiquement une mise a 
jour des lectures toutes les 30 secondes environ. 


Si aucun signal n’est regu, le symbole vierge « --- » s’affichera et l’ic6ne des 
ondes cinétiques indiquera « . ». Appuyez simultanément sur CHANNEL 
et MEMORY pour initier une nouvelle recherche d’environ 30 secondes. 
Ceci est trés utile pour la synchronisation de la transmission et de la réception 
des appareils principaux et distants. 


Recommencez cette procédure si vous constatez des différences entre la lecture 
indiquée sur I’ appareil principal et celle indiquée sur le capteur. 


VERIFICATION DE LA TEMPERATURE 
INTERIEURE ET A DISTANCE 


La température intérieure est indiquée sur la deuxiéme ligne de I’écran. 
La température extérieure est indiquée sur la premiére ligne de I’ écran. 


(Un appareil a distance est inclus avec ce produit. Vous pouvez acheter jusqu’a 
deux appareils 4 distance supplémentaires et régler deux chaines 
supplémentaires.) 


Pour vérifier les températures relevées 4 distance, appuyez sur CHANNEL 
pour aller d’une chaine a1’autre. L’affichage des ondes cinétiques sur le numéro 
de chaine indique le bon fonctionnement de la réception d’une chaine 
en particulier. 


Si aucune donnée n’est regue d’une chaine en particulier pendant plus de deux 
minutes, l’ic6ne vierge « --- » s’affichera jusqu’é ce que les données soient 
correctement collectées. Vérifiez que le capteur a distance est en bon état. Vous 
pouvez patienter un instant ou appuyer simultanément sur les touches 
CHANNEL et MEMORY pour initier une recherche immédiate. Aucune 
lecture ne s’affichera si aucun appareil a distance n’est assigné a cette chaine. 


Lindicateur de changement de température affiché 4 1’ écran vous indique les 
modifications des données collectées pour cet appareil a distance en particulier. 
Une des trois variations s’affichera : augmentation, stable ou diminution. 


. — 
Indicateur —-," 
TEMP TEMP TEMP 


TREND TREND TREND 


Changement 
de température 


Augmentation Stable Diminution 


Si la température est supérieure ou inférieure la plage de mesure de I’ appareil 
principal ou de l’appareil a distance (voir la section Caractéristiques), 
« HHH » (trop chaud) ou « LLL » (trop froid) s’afficheront. 


LECTURE DE L’AFFICHAGE DES ONDES 
CINETIQUES 


Licéne des ondes cinétiques indique |’ état de réception du signal de l'appareil principal. 


Il peut se présenter sous trois formes différentes : 


L’appareil est en mode recherche. . lS 

Les relevés de température sont v~N 
‘at ad a» BD GD 

correctement enregistrés . o @ 0 O 


Aucun signal. 


MINIMA ET MAXIMA 


Les minima et les maxima des températures intérieures et des autres chaines 
seront automatiquement enregistrés en mémoire. Pour les afficher : 


1. Sélectionnez la chaine a vérifier. 


2. Appuyez une fois sur MEMORY pour afficher la température maximale et 
appuyez une nouvelle fois pour la température minimale. Les indicateurs 
respectifs MAX. ou MIN. s’afficheront. 


Pour effacer la mémoire, sélectionnez la chaine et appuyez sur MEMORY pendant deux 
secondes. Les minima et les maxima seront effacés. Si vous appuyez maintenant 
sur MEMORY, les maxima et les minima auront la méme valeur que les données 
actuelles, et ce, jusqu’é ce que de nouveaux relevés soient enregistrés. 


SIGNAUX DE DECONNEXION 

Si, sans raisons apparentes, |’écran d’une chaine spécifique devient vierge, 
appuyez simultanément sur CHANNEL et MEMORY pour initier 
immédiatement une recherche. Si la recherche échoue, vérifiez que : 


1. L’appareil a distance relié 4 cette chaine est toujours en place. 


2. Les piles de l'appareil principal et du capteur a distance fonctionnent 
et remplacez-les au besoin. 


REMARQUE: Si les températures chutent en dessous du niveau de gel pour 
une période indéterminée, il se peut que les piles des appareils extérieurs gélent, 
diminuant ainsi le voltage et le champ de transmission effectif. Pour résoudre 
le probléme, utilisez des piles au lithium AA, 1,5 V, 4 méme d’alimenter les 
appareils par températures froides. 


3. Le champ de transmission n’est pas obstrué par des obstacles ou des 
interférences et réduisez la distance si nécessaire. 


INTERFERENCES DE TRANSMISSION 


Les signaux émis par les autres appareils, comme les sonneries de porte, les 
systémes de sécurité et les contrdleurs d’entrée, peuvent interférer avec un de 
ces produits et étre la cause d'un échec temporaire de réception. C’est normal, 
et cela n’affecte pas le bon fonctionnement du produit. La transmission et la 
réception des relevés de température reprendront une fois les interférences 
disparues. 


REMARQUE : SELECTION DES °C OU °F 


Sélectionnez l’unité de mesure désirée sur l'appareil principal 4 l'aide 
de l’encoche °C/°F. 


Sélectionnez °C pour les degrés Celsius ou °F pour les degrés Fahrenheit. 


REMARQUE: L unité de mesure de la température est soumise a la sélection 
des °C/°F par l’encoche correspondante sur l’appareil principal. Qu’importe 
lunité de mesure des capteurs a distance, elle sera automatiquement convertie 
selon l’unité de l'appareil principal. 


RECEPTION RADIO 


La précision horaire, 4 la fraction de seconde prés, du modéle RMR112A est 
garantie par le récepteur radio interne préréglé répondant au signal radio 
60 kHz, généré par l’horloge atomique américaine, une des plus précises 
de la planéte. 


Cet appareil extraordinaire, situé 4 proximité de Boulder (Colorado), est exploité 
par l'Institut national des Normes et de la Technologie du ministére 
du Commerce des Etats-Unis. 


Le RMR112A active automatiquement le récepteur pendant deux a dix minutes, 
immédiatement aprés avoir installé les piles. Ne vous inquiétez pas s’il ne regoit 
pas de signal lors des premiéres 72 heures. Il initiera une recherche de signal 
six fois toutes les 24 heures. En raison des inférences possibles, la meilleure 
réception est entre minuit et 4 heures du matin. Si l'appareil n’a pas trouvé 
de signal dans les 48 heures, retirez et réinstallez les piles tard dans la soirée. 
Ne réglez pas le fuseau horaire avant que l’horloge n’ait regu un signal. 


FORCE DU SIGNAL 


Il se peut que vous ne receviez pas immédiatement un signal. Soyez patient 
lors des premiéres réceptions. En raison des inférences possibles, la meilleure 
réception est entre minuit et 4 heures du matin. Si l’appareil n’a pas trouvé 
de signal dans les 48 heures, retirez et réinstallez les piles tard dans la soirée. 
Ne réglez pas le fuseau horaire avant que l’horloge n’ait regu un signal. 
Une fois le signal regu, les mises a jour sont effectuées trés rapidement. 
Cet appareil comme les autres équipements radio sont plus efficaces si placés 
a proximité d’une fenétre. Vous devrez peut-étre déplacer ou repositionner 
le RMR112A. 


Rappelez-vous qu’il ne synchronise pas seulement I’heure digitale et la date 
avec le signal de l’horloge atomique, mais ajuste également I"heure avancée. 


Il fournit également une alarme quotidienne avec affichage du jour et de la date. 


Indicateurs Signification 


La derniére réception du signal était bonne et la 
synchronisation de l’heure avec I’horloge 
atomique américaine a eu lieu. 


y) 


La derniére réception était insuffisante et nous 
vous recommandons de repositionner I’ antenne. 


Lheure a été réglée manuellement et n’est pas 
synchronisée avec le signal radio. 


me |?) —y 


La réception radio est désactivée et aucune 
réception de signal ne sera initiée 4 moins d’étre 
activée. 


Aucun indicateur 


SELECTION DU FUSEAU HORAIRE APPROPRIE 

ATTENTION : N’appuyez pas sur le bouton ZONE pendant plus de trois 

secondes. 

Appuyez et reléchez la touche ZONE pour avancer d’un fuseau horaire. 

Si vous appuyez et maintenez enfoncée la touche ZONE, la réception 

du signal de l'heure atomique sera désactivée (l’ic6ne de la tour disparaitra). 

Pour réactiver la synchronisation de I’ heure, appuyez et maintenez enfoncée la 

touche + pendant trois secondes. 

¢ Appuyez sur la touche ZONE située a l’arriére de l’appareil jusqu’a ce que 
le bon fuseau horaire s’affiche, représenté par une section noircie sur 
la carte des Etats-Unis dans le coin inférieur droit le l’écran ACL. 

Pour visualiser I’heure d’un fuseau horaire différent : 

¢ Appuyez sur la touche ZONE située a l’arriére de l’appareil pour faire 
avancer I’heure jusqu’a ce que le fuseau horaire désiré s’affiche a I’ écran. 


Lheure de ce fuseau horaire s’affichera automatiquement. 


REGLAGE DE L’ALARME 

+ Appuyez sur la touche ((*)) jusqu’a ce que le symbole ((*)) apparaisse dans 
le coin inférieur gauche de l’écran. L’heure de l’alarme s’affichera également 
en bas de l’écran. 


+ Appuyez et maintenez enfoncée la touche ((*)) jusqu’a ce que les chiffres 
de l’heure clignotent. 


+ Appuyez sur la touche + située au dos de l’appareil pour augmenter les 
heures ou appuyez et maintenez enfoncée la touche + pour avancer 
rapidement 


Une fois I’heure réglée : 
+ Appuyez une nouvelle fois sur ((*)) et les minutes clignoteront. 


+ Appuyez sur la touche + située au dos de l’appareil pour augmenter d’ une 
minute ou appuyez et maintenez enfoncée la touche + pour avancer 
rapidement les minutes jusqu’a I’heure désirée. 


Une fois l’heure de l’alarme réglée : 
* Lalarme s’activera automatiquement. L’ic6éne, au-dessus de ((+)), l’indiquera. 
Si vous ne désirez pas que I’ alarme retentisse a I’heure désirée : 


+ Appuyez sur la touche AL ON/OFF jusqu’a ce l’icdne de la cloche 
disparaisse. 


ACTIVER/DESACTIVER L’ALARME 
Pour activer ou désactiver l’alarme : 
* Appuyez sur la touche AL ON/OFF. 


REMARQUE : Si I’alarme est activée, la cloche apparaitra dans le coin 
inférieur gauche de I’écran ACL. Si I’alarme est désactivée, il n’y aura pas 
d’icéne. 


Lorsque I’alarme retentit vous pouvez |’éteindre de deux maniéres : 
© Appuyez sur ((*)) ou AL ON/OFF et I’ alarme s’éteindra jusqu’ au lendemain. 


° Appuyez sur AL ON/OFF une nouvelle fois et l’alarme s’éteindra et ne 
sonnera pas avant d’étre réactivée. 


REGLAGE MANUEL DE L’HEURE ET DE LA DATE 


IMPORTANT : I] est trés improbable que vous deviez régler manuellement 
cette fonction, cependant dans |’éventualité ot vous voyagiez hors des 
Etats-Unis, veuillez trouver ci-dessous les instructions. Une fois les réglages 
manuels effectués, l’affichage vous indiquera la perte du signal de réception 
(voir la section FORCE DU SIGNAL) l’horloge est maintenant 
en fonctionnement manuel au lieu d’étre synchronisée par l’horloge atomique. 
Il est trés improbable que vous receviez un signal synchronisant I’heure et la 
date dans ce mode. Pour réactiver le signal atomique, appuyez sur la touche 
reset a l’arriére de l’appareil ou retirez et réinstallez les piles. 


Réglage de l’heure 


* Appuyez et maintenez enfoncée la touche MODE jusqu’a ce que les heures 
clignotent 


° Appuyez sur + jusqu’a ce que l’heure désirée apparaisse 


REMARQUE : Assurez-vous de vérifier les symboles AM ou PM pour plus 
d’exactitude. 


* Appuyez une nouvelle fois sur MODE jusqu’a ce que les minutes clignotent 
© ~Appuyez sur + jusqu’a ce que les minutes désirées apparaissent 

* Appuyez cing fois sur MODE pour sortir du mode réglage 

Réglage de l’année 


* Appuyez et maintenez enfoncée la touche MODE jusqu’a ce que les heures 
clignotent 


* Appuyez deux fois sur MODE jusqu’a ce que I’année s’affiche 

* Appuyez sur + jusqu’a ce que l'année désirée apparaisse 

° Appuyez quatre fois sur MODE pour sortir du mode réglage et reprendre le 
fonctionnement normal 

Réglage du mois 

* Appuyez et maintenez enfoncée la touche MODE jusqu’a ce que les heures 
clignotent 

* Appuyez trois fois sur MODE jusqu’a ce que les chiffres du mois s’affichent 

° Appuyez sur + jusqu’a ce que le mois désiré apparaisse 

° Appuyez trois fois sur MODE pour sortir du mode réglage et reprendre 
le fonctionnement normal 


Réglage de la date 


* Appuyez et maintenez enfoncée la touche MODE jusqu’a ce que les heures 
clignotent 


* Appuyez quatre fois sur MODE jusqu’a ce que la date s’affiche 

© Appuyez sur + jusqu’a ce que la date désirée apparaisse 

* Appuyez deux fois sur MODE pour sortir du mode réglage et reprendre le 
fonctionnement normal 

IMPORTANT : Une fois les réglages manuels effectués, l’affichage vous 

indiquera la perte du signal de réception (voir la section FORCE DU SIGNAL) 


Vhorloge est maintenant en fonctionnement manuel au lieu d’étre synchronisée 
par l’horloge atomique. 


Réglage de la langue 


* Appuyez et maintenez enfoncée la touche MODE jusqu’a ce que les heures 
clignotent 


° Appuyez cing fois sur MODE jusqu’a ce qu'une lettre (E, D, F, I, ou S) 
apparaisse a |’écran a proximité de I’heure 

© Appuyez sur la touche + jusqu’a ce que la langue désirée apparaisse (E pour 
l'anglais, D pour l’allemand, F pour le frangais, I pour litalien et S pour 
l’espagnol) 

* Appuyez une fois sur MODE pour sortir du mode réglage et reprendre 
le fonctionnement normal 


AVERTISSEMENTS 


Ce produit est congu pour vous donner entiére satisfaction pendant 

de nombreuses années si vous le manipulez avec soin. Veuillez observer les 

consignes suivantes : 

° Ne jamais l’immerger dans l’eau. Cela peut causer des décharges 
électriques et endommager le produit. 


° Ne pas soumettre l'appareil 4 une force extréme, aux chocs ou aux 
fluctuations de températures ou d’humidité. 


© Ne pas trafiquer les composantes internes. 


* Ne pas mélanger des piles neuves et usagées. Ne pas mélanger des piles 
alcalines, standard (carbone, zinc) ou rechargeables (nickel, cadmium) 


* Ne pas utiliser de piles rechargeables avec ce produit. 
* — Retirer les piles si vous rangez l'appareil pour un temps indéterminé. 


° Ne pas griffer l’affichage. 


DEPANNAGE 


Vérifiez les solutions apportées ici avant de contacter le service client. 


PROBLEME | SYMTOME SOLUTION 


Calendrier Date/Mois non conforme | Changez la langue 
Réglage impossible Désactivez l"horloge atomique 
Horloge Auto synchronisation 1. Ajustez les piles 
impossible 
2. Appuyez sur RESET 
3. Activez manuellement la 
fonction horloge atomique 
Temp. Indique « LLL » La température est hors 
ou « HHH » de portée 
Capteur Impossibilité de situer Vérifiez les piles 


a distance 


Je capteur 
Vérifiez l’emplacement 


Impossibilité de changer] Vérifiez le bon fonctionnement 
de chaine de tous les capteurs 


Initiez une recherche manuelle 
du capteur 


Les données ne 
correspondent pas 
a l'appareil principal 


CARACTERISTIQUES 


Mesure de la température 


Appareil principal 


Mesure de la température intérieure 

Plage de la température intérieure : -9,9 °C 4 70,0 °C (-9,9 °F & 158,0 °F) 
: -5,0 °C a 50,0 °C (23,0 °F a 122,0 °F) 
:0,1 °C (0,2 °F) 


Plage de fonctionnement suggérée 
Résolution de la température 


Mesure de la température a distance 


Plage de la température extérieure : -50,0 °C 4 70,0 °C (-58,0 °F a 158,0 °F) 
:-5,0 °C a 50,0 °C (23,0 °F a 122,0 °F) 
+ 0,1 °C (0,2 °F) 


Plage de fonctionnement suggérée 

Résolution de la température 
Appareil a distance 

Plage affichée : -50,0 °C a 70,0 °C (-58,0 °F a 158.0 °F) 


Plage de fonctionnement suggérée —: -30,0 °C 4 60,0 °C (-22 °F a 140,0 °F) 


Résolution de la température 


Fréquence de transmission 4 RF 


istance 


20,1 °C (0,2 °F) 
: 433 MHz 


:3 au maximum 


Nombre d’ appareils a 
Etendue de la transmission 4 RF: 30 métres (100 pieds) maximum 


Cycle de captation de la température : Toutes les 30 secondes 


Horloge radio pilotée 


Réglage et synchronisation de I’heure par le signal radio WWVB pour 
les Etats-Unis 


Affichage 12 h, soit hh : mm : ss 
Format de la date : mois.jour 


Jours de la semaine en cing langues (anglais, allemand, frangais, 
italien, espagnol) 


Quatre fuseaux horaires avec date et jour 


Alarme de deux minutes en crescendo 


Alimentation 
Appareil principal : Deux piles alcalines UM-3 ou AA 1,5 V 
Capteur a distance : Deux piles alcalines UM-3 ou AA 1,5 V 
Poids 
Appareil principal : 229 g (8,08 onces) 
Capteur a distance 87,3 g (3,08 onces) 
Dimension 


: 136 x 108 x 27 mm 
(5,35 x 4,25 x 1,06 pouces) 
(Long. x Larg. x H.) 


Appareil principal 


Capteur a distance : 105 x 70 x 22,5 mm 
(4,13 x 2,76 x 0,89 pouces) 


(Long. x Larg. x H.) 


A PROPOS D’OREGON SCIENTIFIC 


En consultant notre site internet (www.or 
des informations sur les produits Oregon Scientific : photo numérique; lecteurs 
MP3; produits et jeux électroniques éducatifs; réveils; sport et bien-étre; stations 
météo; téléphonie. Le site indique également comment joindre notre service 
aprés-vente. 


), vous pourrez obtenir 


Nous espérons que vous trouverez toutes les informations dont yous avez besoin 
sur notre site, néanmoins, si vous souhaitez contacter le service client Oregon 
Scientific directement, allez sur le site : 


www2.oregonscientific.com/service/default.asp 


ou 
appelez le 1-800-853-8883. 
aux E.-U. Pour des demandes internationales, rendez-vous sur le site : 


www?.oregonscientific.com/about/international.asp 


DECLARATION DE LA FCC DES E.-U. 


Cet équipement se conforme 4 la partie 15 des régles de la FCC. 
Le fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne 
doit pas causer d’interférence dangereuse, et (2) cet appareil doit accepter toute 
interférence regue, y compris l’interférence qui pourrait causer une opération 
indésirable. 

AVERTISSEMENT Les changements ou les modifications qui ne sont pas 
approuvés expressément par le fabricant responsable de la conformité pourraient 
annuler |’autorité de l'utilisateur de faire fonctionner |’équipement. 


REMARQUE Cet équipement a été testé et se conforme aux limites d’un 
appareil numérique de catégorie B, conformément a la partie 15 des régles de 
la FCC. Ces limites sont congues pour fournir une protection adéquate contre 
l’interférence dangereuse dans une installation résidentielle. 


Cet équipement produit, utilise et peut émettre une radiofréquence et, s’il n’ est 
stallé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer de 
férence dangereuse pour les communications radio. II n’y a toutefois 
aucune garantie qu’il n’y aura pas d’interférence des communications radio 
dans une installation particuliére. Si cet équipement cause de |’interférence 
dangereuse pour la réception radio ou de télévision, ce que l’on peut déterminer 
en allumant et éteignant 1’ équipement, l'utilisateur devrait essayer de corriger 
TVinterférence d’une des maniéres suivantes ou plus : 


¢ Réorienter ou relocaliser |’ antenne de réception. 
¢ Augmenter la séparation entre l’équipement et le récepteur. 


¢ Brancher |’équipement dans une prise sur un circuit différent de celui 
du récepteur.. 


¢ Consulter le concessionnaire ou un technicien expérimenté de radio/ 
télévision pour obtenir leur aide. 


DECLARATION DE CONFORMITE 


Linformation suivante ne doit pas étre utilisée comme contact pour le support 
ou les ventes. Veuillez utiliser notre numéro du service a la clientéle (indiqué 
sur notre site Web 4 www.oregonscientific.com) ou sur la carte de garantie du 
produit) pour toutes questions. 


Nous 
Nom: Oregon Scientific, Inc. 
Adresse : 19861 SW 95th Ave., Tualatin, Oregon 97062 USA 


No de téléphone : 1-800-853-8883 


déclarons que le produit 


Numéro du produit : RMR112A 


Thermométre INTERIEUR — EXTERIEUR & multiples 
voies et 4 capteur sans fil et horologe 4 RF 


Nom du produit : 


Fabricant : IDT Technology Limited 
Block C, 9/F, Kaiser Estate, 


Phase 1, 41 Man Yue St., 


Adresse : 


Hung Hom, Kowloon, 


Hong Kong 


se conforme 4 la partie 15 des régles de la FCC. Le fonctionnement est sujet 
aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d’interférence 
dangereuse, (2) cet appareil doit accepter toute interférence regue, y compris 
Vinterférence qui pourrait causer une opération indésirable. 


ATTENTION 
- Le contenu de ce manuel est sujet 4 modification sans préavis. 
- Enraison des limitations d’impression, les images de ce manuel peuvent 
différer de I’ affichage actuel. 
- Le contenu du présent manuel ne peut étre reproduit sans la permission 
du fabricant. 


ESPANOL 


INTRODUCCION 

Gracias por adquirir el Termémetro para interiores y exteriores Oregon Scientific 
RMRI112A con sensor inalémbrico de temperatura de 433MHz y reloj con 
calendario controlado por radio. 

Esta unidad tinica y versatil incluye la estaci6n de temperatura interior, exterior 
y de reloj con calendario. La unidad remota transmite la temperatura exterior 
nuevamente a la unidad principal a través de una sefial de radio. 

La unidad principal tiene gran capacidad para realizar lecturas de la temperatura 
interior, el calendario, el reloj y las temperaturas obtenidas y transmitidas a 
través de la unidad remota. La unidad principal puede admitir hasta tres unidades 
remotas. 

La unidad principal puede Ievar un seguimiento de la temperatura minima y 
maxima de diferentes sitios. No se requiere la instalacién de cables. 

EI RMR112A funciona a 433MHz. El reloj con calendario esta controlado por 
radio. Sincroniza automaticamente su hora y fecha actuales cuando recibe la 
sefial de radio generada de Colorado, Estados Unidos (WWVB) operada por el 
Instituto Nacional de Normas y Tecnologia del Departamento de Comercio de 
los Estados Unidos. También puede configurar el reloj con calendario 
manualmente cuando esté fuera del rango de la sefial atémica del reloj. Entre 
otras caracteristicas se incluyen una pantalla en cinco idiomas, alarma con 
volumen en crescendo y modos de visualizacién intercambiables. 


PRINCIPALES CARACTERISTICAS: 

UNIDAD PRINCIPAL 

A. PANTALLA DE CUATRO LINEAS 
Posibilita la facil lectura de las temperaturas remotas e interiores y el reloj 
con calendario 


B. BOTON CANAL 
Selecciona entre los diferentes canales 


C. BOTON MEMORIA 

Recupera la temperatura maxima o minima de los canales individuales 
D. BOTON ALARMA/APAGAR 24 HORAS 

Configura la hora de las alarmas 


E BOTON MODO/CONFIGURAR 


Alterna entre los modos de visualizacién y confirma la entrada al mismo 


tiempo que configura los valores para la pantalla 
F. SENAL DE RECEPCION DE RADIO 
Indica el estado de la recepcién de radio 
G. BOTON ARRIBA (+) 
Incrementa el valor de una configuracién 
H. BOTON ZONA 
Seleccione la zona horaria de los Estados Unidos 
I. BOTON ACTIVAR/DESACTIVAR LA ALARMA (AL) 
Activa o desactiva las alarmas 
J. BOTON RESTABLECER 
Regresa la configuracién a los valores predeterminados 
K. INTERRUPTOR DESLIZABLE °C/°F 
Selecciona entre grados Centigrados (°C) y Fahrenheit (°F) 
L. COMPARTIMIENTO DE LA BATERIA 
Uno de cada lado. Cada uno se adapta a una bateria AA 
M. BASE DE MESA 
Para colocar la unidad principal en una superficie plana 


N. ORIFICIO DE RECESO PARA MONTAJE EN LA PARED 
Para montar la unidad principal en una pared 


CARACTERISTICAS PRINCIPALES: 
UNIDAD REMOTA 
A. LCD 

Muestra la temperatura actual controlada por la unidad remota 


B. INDICADOR LED 
Parpadea cuando la unidad remota transmite una lectura 
C  INTERRUPTOR DESLIZABLE °C/°F 
Selecciona entre grados Centigrados (°C) y Fahrenheit (°F) 
D. INTERRUPTOR DESLIZABLE DE CANALES 
Designa el Canal 1, Canal 2 0 Canal 3 de la unidad remota 
E  BOTON RESTABLECER 
Regresa la configuraci6n a los valores predeterminados 
F. COMPARTIMIENTO DE LAS BATERIAS 
Usa dos baterias AA 
G. CUBIERTA PARA LAS BATERIAS 
La cubierta sellada a prueba de agua puede retirarse presionando sobre la 
misma y deslizdndola hacia abajo 
H. SOPORTE PARA MONTAJE EN LA PARED 
Soporta la unidad remota en el montaje en la pared 


I. BASE DE MESA DESMONTABLE 


Para colocar la unidad principal en una superficie plana 


ANTES DE COMENZAR 

Para lograr un mejor funcionamiento: 

1. Asigne diferentes canales a las distintas unidades remotas. 

2. Primero, instale las baterfas en las unidades remotas y luego en la unidad 
principal. 


3. Coloque la unidad principal tan cerca como sea posible de la unidad remota, 
restablezca la unidad principal después de instalar las baterias. Esta acci6n 
garantiza una la sincronizacién mas facil entre la transmisi6n y la recepcién 
de sefiales. 


4. Coloque la unidad remota y la unidad principal dentro de un rango de 
transmisi6n efectivo, que, en circunstancias normales, es entre 20 a 30 metros 
0 60 a 100 pies. 

NOTA: El rango de efectividad se ve afectado considerablemente por los 

materiales de construccién y por el lugar en que se colocan las unidades principal 

y remota. Intente varias instalaciones para obtener mejores resultados. 


Si bien las unidades remotas son resistentes a la intemperie, no se deben colocar 
en lugares expuestos a la luz solar directa, la Iluvia o la nieve. 


INSTALACION DE BATERIAS Y CANALES: 
UNIDAD REMOTA 


La unidad remota usa dos baterias AA. Para instalarlas: 

1. Presione ligeramente la cubierta y déslicela empujando hacia abajo. 

2. Seleccione el ntiimero de canal en el interruptor deslizable CANAL. 
Cada unidad remota (hasta 3) debera configurarse en un canal diferente. 


3. Seleccione la unidad de visualizaci6n de la temperatura en el interruptor 
deslizable °C/°F. 


4. Instale las baterias de acuerdo con las polaridades que se muestran dentro 
del compartimiento de las baterias. 

5. Vuelvaa colocar la cubierta del compartimiento de las baterias y asegtirela. 

Coloque baterfas nuevas cuando se encienda el indicador de baterfa baja del 

canal particular en la unidad principal. (Repita los pasos que se describen en la 

seccién “ANTES DE COMENZAR”) 

NOTA: Una vez que haya asignado un canal a una unidad remota, solo puede cambiar 

el canal si quita las baterfas de la unidad remota o restablece la unidad principal. 


Las baterfas alcalinas estandar contienen grandes cantidades de agua. Por este 
motivo, se congelardn en temperaturas bajas de aproximadamente 10° F (-12° C). 
Las baterias de litio desechables tienen un umbral de temperatura mucho menor, 
se calcula que se congelarén a temperaturas inferiores a -40° F (-40° C). 
La pantalla de cristal liquido en los termémetros para exteriores seguira 
funcionando a -20° F (-29° C) con la potencia adecuada. 

Los rangos inalambricos pueden recibir el impacto de una gran variedad de 
factores, tales como las temperaturas extremadamente frias. El frio extremo 
puede reducir temporalmente el rango de efectividad entre el sensor térmico y 
la estacién base. Si el rendimiento de la unidad falla debido a una temperatura 
baja, la unidad reanudara su correcto funcionamiento a medida que la 
temperatura suba y alcance una temperatura normal (es decir, la unidad no 
sufrird dafios permanentes debido a las bajas temperaturas). 


INSTALACION DE LAS BATERIAS: 
UNIDAD PRINCIPAL 


La unidad principal usa dos baterias AA. Para instalarlas: 
1. Deslice las cubiertas del compartimiento de las baterfas para abrirlas. 


2. Instale las baterias de acuerdo con las polaridades que se muestran dentro 
del compartimiento de las baterias. 


3. Vuelva a colocar las puertas del compartimiento de las baterias. 


Reemplace las baterias cuando se encienda el indicador de baterfa baja de la 
temperatura interior. (Repita los pasos que se describen en la seccién “ANTES 
DE COMENZAR”) 


ADVERTENCIA DE BATERIA BAJA 


Cuando sea momento de reemplazar las baterias, aparecerd el indicador de bateria 
baja respectivo cuando se seleccione el canal correspondiente. El nivel de bateria 
de la unidad principal se mostraré en el area de temperatura interior cuando 
sea bajo. 


COMO USAR LA BASE DE MESA O EL 
MONTAJE PARA PARED 

La unidad principal posee una base de mesa desmontable que, al adjuntarla, 
puede soportar a la unidad en una superficie plana. O bien, puede retirar la 
base, guardarla en la parte posterior de la unidad y montar la unidad en una 
pared usando el orificio empotrado del tornillo. 


Montaje para la pared 


“-—_- 


En relaci6n con la unidad remota, esta viene con un sujetador para montaje en 
la pared y una base desmontable . Use alguna de ellas para sujetar la unidad en 
su lugar. 


Montaje en la pared Base de mesa 


BOTON RESTABLECER 


Este botén solo se utiliza cuando la unidad esta funcionando incorrectamente 
o de forma desfavorable. Use un punz6n romo para mantener presionado el 
botén. La configuraci6n volverd a sus valores predeterminados. 


COMO COMENZAR 

Una vez que haya colocado las baterias para las unidades remotas, comenzaraén 
a transmitir lecturas de temperaturas en intervalos de 30 segundos. 

La unidad principal también comenzara a buscar sefiales una vez que haya 
instalado las baterias. Después de una recepcién satisfactoria, las temperaturas 
de canales individuales se mostraran en la linea superior y la temperatura interior 
se mostrard en la segunda linea. La unidad principal actualizaré automaticamente 
sus lecturas en intervalos de 30 segundos aproximadamente. 
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Si no se reciben sefiales, se mostraran espacios “. * en blanco y aparecera 
el icono de onda cinética “.”. Presione CANAL y MEMORIA al mismo tiempo 
para forzar otra btisqueda en 30 segundos aproximadamente. Esto es titil para 
sincronizar la transmisién y recepcién de las unidades remota y principal. 


Repita este paso siempre que descubra discrepancias entre la lectura que se 
muestra en la unidad principal y aquella en la unidad remota correspondiente. 


COMO VERIFICAR LAS TEMPERATURAS 
REMOTA E INTERIOR 


La temperatura interior se muestra en la segunda linea de la pantalla. 
La temperatura remota se muestra en la linea superior de la pantalla. 


(Una unidad remota viene en su paquete. Pueden comprarse hasta dos unidades 
remotas adicionales y configurar los dos canales adicionales). 

Para comprobar las temperaturas remotas, presione CANAL para ir de un canal 
al otro. La pantalla de ondas cinéticas en el ntimero de canal indica la recepcién 
correcta de ese canal en particular. 

Si no se reciben lecturas de un canal en particular durante mas de dos minutos, 
aparecerdn espacios “—” en blanco hasta que se busquen otras lecturas en 
forma satisfactoria. Verifique que la unidad remota sea resistente y segura. 
Puede esperar un momento o presionar CANAL y MEMORIA al mismo 
tiempo para forzar una bisqueda inmediata. Por supuesto, ninguna lectura se 
mostrara si la unidad remota se asigna a ese canal. 

El indicador de tendencia de la temperatura en la pantalla muestra la tendencia 
de las muestras obtenidas en ese sitio remoto en particular. Se mostrarén una 
de estas tres tendencias: en incremento, constante o en disminucién. 


Flecha — [-- 
Indicador TEMP TEMP TEMP 


TREND TREND TREND 


Temperatura 


ss En disminucién 
Tendencia 


En incremento Constante 


Si la temperatura se incrementa o disminuye del rango de medicién de 
temperatura de la unidad principal o de la unidad remota (mencionado en las 
especificaciones), la pantalla mostrara “HHH” para una temperatura superior 
o “LLL” para temperaturas inferiores. 


COMO LEER LA PANTALLA DE 
ONDAS CINETICAS 


La pantalla de ondas cinéticas muestra el estado de recepcién de sefiales de la 
unidad principal. 


Existen tres formas posibles: 


La unidad esta en el modo de biisqueda. 


Las lecturas de la temperatura 
se registran en forma segura. 


No hay sefial. 


TEMPERATURAS MAXIMA Y MINIMA 
Las temperaturas interiores maxima y minima registradas y aquellas de cada 
canal se guardarén automaticamente en la memoria. Para mostrarlas: 


1. Seleccione el canal que debe verificarse. 


2. Presione MEMORIA una vez para mostrar la temperatura maxima y 
presiénelo nuevamente para mostrar la temperatura minima. Aparecerén 
los indicadores MAX y MIN correspondientes. 

Para borrar la memoria, seleccione el canal y mantenga presionado MEMORIA 

durante dos segundos. Las temperaturas maxima y minima se borrardn. Si 

presiona MEMORIA ahora, las temperaturas maxima y minima tendran los 
mismo valores que los actuales hasta que se registren lecturas diferentes. 


SENALES DISCONTINUADAS 

Si, sin motivos aparentes, la pantalla para un canal en particular se queda en 
blanco, presione CANAL y MEMORIA al mismo tiempo para forzar una 
btisqueda inmediata. Si esto falla, verifique que: 

1. La unidad remota de ese canal todavia esté en el lugar. 


2. Las baterfas de la unidad remota y de la unidad principal tienen carga. 
Reemplace las baterias si es necesario. 

NOTA: Cuando la temperatura disminuye por debajo del punto de 

congelamiento durante periodos prolongados, las baterfas de las unidades para 

exteriores pueden congelarse disminuyendo el suministro de voltaje y el rango 

de efectividad. Esto puede solucionarse mediante el uso de baterias AA de litio 

de 1.5 V que suministran voltaje a temperaturas mucho mis bajas. 


3. La transmision esta dentro del rango y el trayecto no presenta obstaculos ni 
interferencia. Acorte la distanc 


si es necesario. 


CHOQUE DE TRANSMISION 

Las sefiales de otros dispositivos del hogar, como timbres, sistemas de seguridad 
en el hogar y controles de entrada, pueden interferir con las sefiales de este 
producto y provocar una falla de recepcién temporal. Esto es normal y no afecta 
el rendimiento general del producto. La transmisi6n y recepcidn de lecturas de 
temperatura se reanudara una vez que la interferencia ceda. 

NOTA: SELECCION DE °C O °F 


El tipo de visualizacién de la temperatura se selecciona en la unidad principal 
con el interruptor deslizable °C/°F. 


Seleccione °C para grados Centigrados o °F para grados Fahrenheit. 

NOTA: La visualizaci6n de la temperatura remota en la unidad principal esta 
dominada por la selecci6n en el interruptor deslizable °C/°F de la unidad prin- 
cipal. Cualquiera sean las unidades de visualizacién de los sensores remotos, 
se convertirén automaticamente a la seleccién °C/°F de la unidad principal. 


ACERCA DE LA RECEPCION DE RADIO 

La cronologia precisa e instanténea del RMR112A se logra a través de su re- 
ceptor interno de radio, afinado previamente, que responde a una sejial temporal 
de frecuencia especial de 60kHz generada por el Reloj at6mico de Estados 
Unidos, uno de los relojes mas precisos en el mundo. 


Este extraordinario reloj, ubicado fuera de Boulder, Colorado, es operado por 
el Instituto Nacional de Normas y Tecnologia del Departamento de Comercio 
de los Estados Unidos. 


Su RMRI112A activa automaticamente su receptor durante 2 6 10 minutos 
inmediatamente después de insertar las baterias. No se preocupe si su RMR112A 
no recibe una sefial dentro de las primeras 72 horas. Continuara buscando una 
sefial seis veces cada 24 horas. Dado a posibles interferencias, la mejor recepcién 
con frecuencia ocurre entre la medianoche y las 4 a.m. Si su unidad no ha 
obtenido una sefial después de las 48 horas, retire y vuelva a insertar las baterias 
durante las tiltimas horas de la tarde. No ajuste la zona horaria hasta después 
que el reloj haya obtenido la sefial. 


INTENSIDAD DE LA SENAL 


Posiblemente no reciba una sejial de inmediato. Tenga paciencia con las primeras 
recepciones de la sefial de la hora. Dado a posibles interferencias, la mejor 
recepcién con frecuencia ocurre entre la medianoche y las 4 a.m. Si su unidad 
no ha obtenido una sefial después de las 48 horas, retire y vuelva a insertar las 
baterfas durante las tiltimas horas de la tarde. No ajuste la zona horaria después 
que el reloj haya obtenido la sefial. Una vez que el RMR112A haya recibido 
una sefial de hora, las actualizaciones se realizan con mayor facilidad. Esta 
unidad, al igual que cualquier otro equipo de radio, es mas eficaz cuando se 
coloca cerca de una ventana. Posiblemente necesite mover o reubicar su 
RMRII2A. 


Recuerde que RMR112A no solo se configura a si mismo para sincronizar su 
hora y fecha digitales con la sefial del Reloj at6mico, sino que también se ajusta 
automaticamente para el Cambio de hora estacional. 

Su RMR112A también ofrece la funcién de reloj de alarma y muestra en la 
pantalla dia y fecha. 


Indicadores Significado 


La Ultima recepcién de sefial fue excelente y la 
sincronizacién del tiempo con el Reloj atémico 
de los Estados Unidos se realiz6é correctamente. 


La Ultima recepcién de sefial no fue suficiente 
y se recomienda que vuelva a posicionar o girar 
la antena. 


La hora que se muestra se configuré en forma 
manual y no esta sincronizada por la sefial de radio. 


La recepcién de la radio esta desactivada y no se 
iniciara la recepcién de sefiales a menos que se 
active nuevamente. 


Ningtin indicador 


SELECCION DE LA ZONA HORARIA 
ADECUADA 


PRECAUCION: No presione y mantenga presionado el bot6n ZONA durante 
mas de tres segundos. 


Presione y suelte el bot6n ZONA para avanzar por las zonas horarias un paso. 
Si presiona y mantiene presionado el boton ZONA, desactivara la recepcién 
automatica de sefiales horarias. (El icono de la torre desaparecera). Para volver 
a activar la btisqueda de hora, presione y mantenga presionado el bot6n + 
durante tres segundos. 


+ Presione el bot6n ZONA ubicado en la parte posterior de la unidad hasta 
que se indique la zona horaria correcta de los Estados Unidos en el panel 
LCD mediante una seccién oscurecida del mapa de Estados Unidos en la 
esquina inferior derecha del panel LCD. 


Para ver la hora en una diferente zona horaria: 


*  Presione el bot6n ZONA ubicado en la parte posterior de la unidad para 
moverse una zona por vez hasta que se indique la zona deseada en el panel 
de visualizacién. 


La hora correcta para esa zona se mostrara automaticamente. 


CONFIGURACION DE LA ALARMA 

* Presione el bot6n ((*)) hasta que aparezca el simbolo ((*)) en la esquina 
inferior izquierda del panel de visualizacién. La hora de la alarma también 
se mostrara en la parte inferior del panel de visualizacién. 


¢ Presione y mantenga presionado el botén ((¢)) hasta que la parte de la hora 
de la alarma parpadee. 


* Presione el bot6n + ubicado en la parte posterior para incrementar la hora 
de a una. O bien, presione y mantenga presionado el botén + para avanzar 
rapidamente la hora. 


Cuando la hora esté configurada: 

* Presione el botén ((*)) nuevamente y los minutos parpadearan. 

¢ Presione el botén + ubicado en la parte posterior para incrementar de a un 
minuto. O bien, presione y mantega presionado el bot6n + para avanzar 
rapidamente los minutos hasta la hora deseada. 

Cuando la hora de la alarma esté configurada: 

¢ Laalarma se activard automaticamente. Esto se indicara por el icono de la 
campana arriba del icono ((*)) en el panel de visualizacién. 

Si no desea que la alarma se active a la hora que configuré: 

* Presione la tecla ACTIVAR/DESACTIVAR AL hasta que el icono de la 
campana desaparezca. 


ACTIVACION/DESACTIVACION DE LA 
ALARMA 


Pz 
* Presione el botsn ACTIVAR/DESACTIVAR AL 


NOTA: Si la alarma esta activada, el icono de la campana aparecera en la 
esquina inferior izquierda de la pantalla LCD. Si la alarma esta desactivada, no 
habra un icono de campana. 


‘a. activar o desactivar la alarma: 


Cuando la alarma se active, hay dos formas de apagarla: 

© Pressione el botén ((*¢)) 0 ACTIVAR/DESACTIVAR AL. La alarma no se 
activardé nuevamente hasta el dia siguiente. 

¢ Presione ACTIVAR/DESACTIVAR AL nuevamente. La alarma no se 
activard nuevamente hasta que vuelva a configurarla. 


CONFIGURACION MANUAL DE LA HORA 
Y LA FECHA 


IMPORTANTE: Es muy probable que alguna vez necesite o desee configurar 
estas funciones en forma manual. No obstante, en el caso de que deba viajar 
fuera de los Estados Unidos y desee tener esta posibilidad, incluimos estas 
instrucciones. Tan pronto como se realicen los cambios manuales en la 
configuraci6n, la pantalla indicara una pérdida de la intensidad de la sefial 
(consulte INDICADOR DE LA INTENSIDAD DE LA SENAL) para indicar 
que el reloj esté ahora funcionando en configuraci6n manual en lugar de a 
través de las sefiales recibidas del Reloj at6mico. No es muy probable que su 
unidad reciba la sefial de fecha y hora en este modo. Para volver a activar la 
sefial atémica, presione el botén Restablecer en la parte trasera de la unidad 0 
retire y vuelva a insertar las baterias. 


Configuraci6n de la hora 


© Presione y mantenga presionado el bot6n MODO hasta que el segmento de 
hora de la hora parpadee 


© Presione el botén + hasta que la hora deseada aparezca en el panel LCD 
NOTA: Asegtirese de verificar el simbolo A.M. o P.M. enrelacién con la exactitud 


© Presione el botén MODO nuevamente hasta que el segmento de los minutos 
de la hora parpadee 


© Presione el bot6n + hasta que los minutos deseados aparezcan en el panel LCD 

° Presione el botén MODO cinco veces mas para salir del modo de 
configuracién 

Configuraci6n del ano 

© Presione y mantenga presionado el bot6n MODO hasta que el segmento de 
hora de la visualizacién de la hora parpadee 

© Presione el botsn MODO dos veces mas hasta que vea que aparezca un 
afio en la pantalla 

© Presione el botén + hasta que el afio deseado aparezca en la pantalla 

© Presione el botén MODO cuatro veces mas para salir del modo de 
configuraci6n y reanudar el registro normal de la hora 

Configuraci6n del mes 


© Presione y mantenga presionado el bot6n MODO hasta que el segmento de 
hora de la visualizacién de la hora parpadee 

© Presione el botén MODO tres veces mis hasta que vea el digito del mes 
parpadear en la pantalla. 

© Presione el botén + hasta que el mes deseado aparezca en la pantalla 


* Presione el bot6n MODO tres veces mas para salir del modo de 
configuraci6n y reanudar el registro normal de la hora. 


Configuraci6n de la fecha 

© Presione y mantenga presionado el bot6n MODO hasta que el segmento de 
hora de la visualizacién de la hora parpadee 

© Presione el botén MODO cuatro veces mas hasta que vea el digito de la 
fecha parpadear en la pantalla. 

© Presione el botén + hasta que la fecha deseada aparezca en la pantalla 

¢ Presione el botén MODO dos veces mas para salir del modo de 
configuraci6n y reanudar el registro normal de la hora. 


IMPORTANTE: Tan pronto como realice los cambios en la configuracién de 
forma manual, la pantalla indicara una pérdida de la intensidad de la sefial 
(consulte INDICADOR DE LA INTENSIDAD DE LA SENAL) para indicar 
que el reloj esté ahora funcionando en configuracién manual en lugar de recibir 
las sefiales desde el Reloj atémico. 

Configuraci6n del idioma 


© Presione y mantenga presionado el bot6n MODO hasta que el segmento de 
hora de la visualizacién de la hora parpadee 

© Presione el botsn MODO cinco veces mas hasta que vea una tinica letra (I, 
A, F, lo E) en la pantalla junto a la hora. 

© Presione el bot6n + hasta que aparezca el indicador del idioma deseado en 
la pantalla (I para inglés, A para aleman, F para francés, I para italiano y E 
para espaiiol). 

© Presione el botsn MODO una vez mas para salir del modo de configuracién 
y reanudar el registro de la hora normal 


ADVERTENCIAS 
Este producto esta disefiado para proporcionarle afios de servicio si se maneja 
con cuidado.Tenga en cuenta las siguientes pautas: 


¢ Nunca sumerja el producto en agua.Esto puede provocar descargas 
eléctricas y daiios en el producto. 


¢ No someta la unidad principal a fuerza extrema choques o fluctuaciones 
en la temperatura o la humedad. 


© No toque los componentes internos. 

¢ — No mezcle pilas nuevas con usadas. No mezcle pilas alcalinas, esténdar 
(carb6n-cinc), o recargables (niquel-cadmio). 

¢ No use baterias recargables con este producto. 

© Si desea guardar este producto temporalmente retire las baterias . 

¢ No raye la pantalla LCD. 


No haga ningtin cambio 0 modificacién a este producto. Cualquier cambio sin 
autorizacion podria anular su derecho a usar este producto.Las especificaciones 
técnicas para este producto y el contenido de la guia del usuario estan sujetas a 
cambios sin previo aviso. Las imagenes no estén dibujadas a escala. 


SOLUCION DE PROBLEMAS 

Verifique aqui antes de comunicarse con nuestro departamento de atencién al 
cliente (consulte la seccién Acerca de Oregon Scientific para obtener detalles 
de contacto). 


Problema Sintoma Solucién 
Calendario Fecha/mes extrafios Cambie el idioma 
No se puede ajustar el Desactive el reloj atémico 
, reloj 
Reloj 
No se puede realizar la | 1. Ajuste las baterias 
sincronizacién 2. Presione 
automatica RESTABLECER 
3. Active manualmente la 
funcién Reloj atémico 
Temperatura Se muestra “LLL ” o La temperatura esta fuera del 
“HHH ” rango 
Sensor No se puede ubicar el Verifique las baterias 
remoto sensor remoto cae ei ays 
Verifique la ubicacién 
No se puede cambiar el | Examine todos los sensores 
canal para un funcionamiento 
adecuado 
Los datos no coinciden | Inicie una biisqueda manual 
con la unidad principal | de sensores 


ESPECIFICACIONES 


Medicion de temperaturas 
Unidad principal 


Medici6n de temperatura interior 


Rango de temperatura 

INTERIOR que se muestra : -9.9° Ca +70.0° C (-9.9° Fa 158.0° F) 
Rango de operacién propuesto —_: -5.0° Ca +50.0° C (23.0 °F a 122.0° F) 
Resolucién de temperatura :0.1° C (0.2° F) 


Medici6n de temperatura remota 


Rango de temperatura 


EXTERIOR que se muestra : -50.0° C a +70.0° C (-58.0°F a 158.0° F) 
2 -5.0° Ca +50.0° C (23.0 °F a 122.0° F) 


:0.1° C (0.2° F) 


Rango de operacién propuesto 
Resolucién de temperatura 
Unidad remota 
: -50.0° Ca +70.0° C (-58.0° Fa 158.0° F) 
2 -30.0° C a +60.0° C (-22° Fa 140.0° F) 
:0.1° C (0.2° F) 


Rango que se muestra 
Rango de operacién propuesto 
Resolucién de temperatura 


Frecuencia de transmisi6n 


de radiofrecuencia : 433 MHz 


Niimero de unidades remotas : maximo de 3 


Rango de transmisién 


de radiofrecuencia maximo de 30 metros 0 100 pies 


Ciclo del sensor de temperatura: aproximadamente 30 segundos 
Reloj controlado por radio 


La hora principal esta configurada y sincronizada por la 
Sejial de radio WWVB para Estados Unidos 


Visualizacién de 12 horas con hh:mm ss 
Formato de fecha: Mes Dia 


EI dia de la semana se puede seleccionar en 5 idiomas 
(inglés, aleman, francés, italiano, espafiol) 


Cuatro zonas horarias con la fecha y el dia 


Alarma con volumen en crescendo de 2 minutos 


Potencia 

: use 2 baterias alcalinas UM-3 0 “AA” 
de 1,5V 

: use 2 baterias alcalinas UM-3 0 “AA” 
de 1,5V 


Unidad principal 


Unidad remota del sensor 


Peso 

Unidad principal : 229 gm (8.08 onzas) 
Unidad del sensor remota : 87.3 gm (3.08 onzas) 
Dimensién 


: 136 x 108 x 27 mmo 
5.35 x 4.25 x 1.06 pulgadas 
(Lx Ax espesor) 


Unidad principal 


: 105 x 70 x 22.5 mmo 
4.13 x 2.76 x 0.89 pulgadas 
(L x Ax espesor) 


Unidad remota del sensor 


ACERCA DE OREGON SCIENTIFIC 

Visite nuestro sitio web (www.oregonscientific.com) para obtener mas 
informacion sobre los productos de Oregon Scientific como camaras digitales, 
reproductores de MP3, productos y juegos de aprendizaje electrénicos para 
nifios; relojes de proyecc quipos médicos y de gimnasia; estaciones 
meteorolégicas y teléfonos digitales y de conferencia. El sitio web también 
incluye informacion de contacto a nuestro departamento de atenci6n al cliente 
en caso que necesite comunicarse con nosotros, ademas de preguntas 
frecuentes y descargas para clientes. 


Esperamos que encuentre toda la informacién que necesita en nuestro 
sitio web; no obstante, si es residente de Estados Unidos y desea 
comunicarse directamente con el departamento de Atencién del cliente de 
Oregon Scientific, visite: 

www2.oregonscientific.com/service/default.asp 


oO 
Llame al 1-800-853-8883. 


Para consultas internacionales, visite: 


www?.oregonscientific.com/about/international.asp 


DECLARACION DE LA FCC 


Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC (Comisi6n de 
Comunicaciones Federales). La operacién esté sujeta a las siguientes dos 
condiciones: (1) Es probable que este dispositivo no provoque interferencias 
perjudiciales y (2) Este dispositivo debe aceptar las interferencias que reciba, 
incluso las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado. 


ADVERTENCIA: Los cambios 0 las modificaciones no aprobados en forma 
expresa por los responsables del cumplimiento de las normas pertinentes anulara 
la autoridad del usuario a operar el equipo. 


NOTA: Este equipo ha sido probado y se comprobé que cumple con los limites 
estipulados para un dispositivo digital Clase B conforme a la Parte 15 de las 
Reglas de la FCC. Estos limites estan disefiados para proporcionar proteccién 
contra interferencias perjudiciales en una instalacién residencial. 


Este equipo genera, usa y puede irradiar energia de radiofrecuencia y, si no se 
instala y utiliza de acuerdo a las instrucciones, puede provocar interferencia 
perjudicial en comunicaciones de radio. No obstante, no se garantiza que 
no se producirén interferencias en una instalaci6n en particular. Si este equipo 
provoca interferencia perjudicial en la recepcidén de radio o televisién, lo que 
puede determinarse al encender 0 apagar el equipo, se recomienda que el usuario 
intente corregir la interferencia mediante una o mas de las siguientes medidas: 


* Vuelva a colocar o reubicar la antena receptora. 
* Incremente la distancia entre el equipo y el receptor. 


* Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente de aquel al 
que se conect6 el receptor. 


* Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio/TV para 
obtener ayuda. 


DECLARACION DE CONFORMIDAD 


La siguiente informacién no se utilizara como contacto para soporte o ventas. 
Llame a nuestro ntimero de atencién al cliente (mencionado en nuestro sitio 
web en www.oregonscientific.com o en la tarjeta de garantia de este producto) 
para realizar todas sus consultas. 


Nosotros 
Nombre: Oregon Scientific, Inc. 
Direcci6n: 19861 SW 95th Ave., Tualatin, Oregon 97062 USA 


Numero de teléfono.: 1-800-853-8883 


declaramos que el producto 


Numero del producto: RMR112A 


Nombre del producto: Termémetro para interior-exterior de varios canales 
con sensor inalambrico y reloj de radiofrecuencia 


IDT Technology Limited 
Block C, 9/F, Kaiser Estate, 
Phase 1,41 Man Yue St., 


Fabricante: 


Direccion: 


Hung Hom, Kowloon, 


Hong Kong 


cumple con la Parte 15 de las Reglas de la CCF. La operacién esta sujeta a las 
siguientes dos condiciones: (1) Es probable que este dispositivo no provoque 
interferencias perjudiciales. 2) Este dispositivo debe aceptar las interferencias 
que reciba, incluso las interferencias que puedan provocar un funcionamiento 
no deseado. 


PRECAUCION 


- El contenido de este manual esta sujeto a cambios in previo aviso. 
- Debido a limitaciones de impresién, las pantallas que se muestran en 
este manual pueden diferir de la pantalla real. 


- Esta prohibida la reproduccién del contenido de este manual sin el 
consentimiento del fabricante. 


© 2006 Oregon Scientific. All rights reserved. 
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